20200912 



engines S-21 and 4C90 ; gearboxes A13.1 and TS5-21 


SPARE PARTS CATALOG 


Compiled by http://zukowka.wordpress.com/ 



CONSUMABLES 


Specific to 

Item 

Suggestion 

Original 

Amount 

Life span 


Fuel 


55 dm 3 

27 000 km 


Coolant 


12 dm 3 

50 000 km or 3 y 


A13.1 gearbox oil 

Hipol MF (GL-3 80W-90) 

Hipol 15 

1,2 dm 3 

100 000 km or 5 y 

Transmission 

TS5-21 gearbox oil 

Hipol 15 F (GL-5 85W-90) 


100 000 km or 5 y 

Rear axle oil (3005/3015) 

Hipol 15 F (GL-5 85W-90) 

1,9 dm 3 

36 000 km? 

(refill 9 000 km) 


Front wheel hubs grease 

LT 43 

125 g each 

36 000 km 
(refill 9 000 km) 

Suspension, 

handling 

Fear leaf springs grease 

graphite grease 


40 000 km 

Tyres 

[associated rims] 

207/75 R16C 
[6Jx 16 - 5 x 139.7] 

6.50 R16 10C 
[4.50Ex 16-5x 139.7] 

4 

0,25/0,32 MPa 

40 000 km 
(rotate 9 000 km) 


Brakes fluid 

DOT3 letc 

DA-1, R-3 

0,4 dm 3 

36 000 km or 3 y 


Steering box oil 

Hipol MF (GL-3 80W-90) 

Hipol 15 

0,33 dm 3 

36 000 km 


Accumulators 

Varta D59 (12V 60Ah) 

6SC45 (12V 45Ah) 

2 



Engine oil 

Mobil Super 1000 15W-40 

Superol CC SAE 10W-30, 

Milvus CC SAE 15W-40 

6 dm 3 

18 000 km 


Engine oil filter 

PP-8.7.2 

1 

18 000 km 


Air filter 

Filtron AR233 


1 

9 000 km 

4C90 

Fuel filter 

Filtron PM819 


1 

18 000 km 

engine 

Timing belt 

Gates 5395 


1 

81 000 km 
(check 27 000 km) 


Accessories belt 

AVX 10x950 


1 

check 9 000 km 


Injection pump oil 

Hipol MF (GL-3 80W-90) 

Hipol 15 

0,2 dm 3 

54 000 km 


Preheat plugs 


Bern 137MJ, PAL1506/A4.4 

4 



Accumulator 


6SE60TM (12V 60 Ah) 

1 


S-21 

Engine oil 


Selektol Special SAE 20W-40, 

Selektol Special SD SAE 10W-30 

5,0 

9 000 km 

engine 

Engine oil filter 


PP-6.2 

1 

9 000 km 


Air filter 



1 

9 000 km 


Spark plugs 


Iskra F75, Bosch W175T1 

4 

15 000 km 



































TIGHTENING TORQUE 


Specific to 

Fastener 

Thread 

Torque [N*m] 

Specific to 

Fastener 

Thread 

Torque [N # m] 

4C90 

engine 

Head stud nuts 

M12xl,25 

93...98 

A13.1 gearbox 

Crown nut for the main gearbox shaft 

M20xl,5 

117,6 

Head cap bolt nuts 

M10 

34...44 

Drive shaft flange end bolt nuts 

MlOxl,25 

39,2 

Main bearing cover screws 

M14 

147...157 

Transmission: 

rear axle 
(3005/3015) 

Crown nut for the main drive shaft of the gear unit. 

M20xl,5 

176...245 

Screw nuts for crank handle cover 

Mllxl 

approx. 70...75 * 

Screws fastening the disc wheel to the differential housing 

M12xl,25 

100...115 

Flywheel screws 

M12xl,25 

127,5...136 

Fixing screws for the bearing cover of the differential housing 

M12 

105...112 

Suction and exhaust pipe screw nuts 

M8 

14,7 

Attachment screws for the main gear unit housing cover 

M8 

12 

Screw fixing the pulley and toothed pulley on the crankshaft 

M16 

186...196 


Screw nuts for fixing the front suspension beam to the frame 

M12xl,25 

39.2 

Screw fixing the camshaft gear 

M16 

186...196 

Screw nuts for attaching the upper arm bracket to the 
suspension front bar 

M12xl,25 

39.2 

Nut for hub clamping adjusts injection angle 

M16xl,5 

78,5...88 

Threaded bushings for the upper arm 

special thread 

107,8...127,4 

Nuts for attaching the ejector pump to the bracket 

M10 

19,6 

Clamping screw of the upper head of the rocker arm connector 

M10 

39.2 

Injector yoke nut 

M8 

10...20 

Corona nuts for attachment of lower control arm axles 

MlOxl 

40.0 

Nozzle nut 

M18xl,5 

50...70 

Threaded sleeves of the lower control arm 

special thread 

107,8...127,4 

Coupling nut for high pressure hose 

M12xl,25 

15...25 

Threaded bolt of the upper control arm 

M18 

117,6...137,2 

Fan hub fixing nut 

M6 

58,8...68,6 

Lower control arm threaded pin nut 

M18 

117,6...137,2 

Screws fastening the D02 clutch housing to the engine 

M12 

44,1 

Screw nuts for attaching the spring bowl to the lower control 

arm 

MlOxl 

19,6 

* Tighten to the specified torque or higher until the screws are 0,110...0,140 mm longer. 

S-21 

engine 

Head screws 

Ml 4x2 

107,8...117,6 

Nuts for the lower link pin of the front shock absorber 

M8xl 

12,7 

Main bearing cover screws 

M14 

120,5...133,3 

Piston nut for rear shock absorber 

MlOxl,25 

19,6 

Screw nuts for crank handle cover 

MlOxl 

66,5...73,5 

Corona nut for front suspension stabilizer connector 

Mllxl 

24,5 

Flywheel bolt nuts 

Mllxl 

74,5...81,3 

Pin nuts and spring stirrup 

M14xl,5 

58,8 

Screw nuts for the suction-exhaust line 

MlOxl 

19,6 

Corona nuts for shock absorber mounting AT-9 

M12xl,25 

39,2 

Exhaust pipe stirrup nuts 

M8 

14,7 

Nuts for chassis wheel fixing 

M14xl,5 

98,0...117,6 

Engine suspension screws 

M12 

44,1 

Corona nuts for front wheel hub 

M24xl,5 

98,0...117,6 ** 

Screws fastening the D02 clutch housing to the engine 

M10 

24,5 

** The tightening torque specified must be combined with the required bearing clearance (see BEN sections 4.2.3. and 5.1.2.). 

Transmission: 

D02 clutch 

Screws for attaching the D02 clutch holder to the flywheel 

M8 

30.0 


Transmission: 

Screw nuts for attaching the box to the clutch housing 

M12xl,25 

34,3 































































DIESEL ENGINES 



Diesel engines - overview 
4C90 


9. TABLICE CZ^SCI Zj 

IVMIcNNTUn 

SILNIK WYSOKOPR52NY 4C90 


1987-12 

10.20 


--- 


Poz. 

Nr cz$$ci 

Nazwa cz^^ci 

Szt. 


1 00000732 

2 09-1000100 


Silnik 4C90 bez sprz^gla i skrzyni 
biegow . 

Silnik kpl. ze sprzf=glem i skrzyni^ 
biegow 




9 





























































































































































































Diesel engines - hull 
4C90 



1987-07 

10.22 

Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz<?6ci 

Szt. 

1 

1.2 

.0729 

Korek 


1 

2 

PLA 

2307 

Podkladka 


l 

3 

PL A 

60207 

Zaslepka 


3 

4 

PL260513 

Spr^zyna 


1 

5 

13.0524 

Tlok zaworu przelewowego 

1 

6 

2.18.163 

Wskaznik poziomu oleju 

1 

7 

PL601562 

Pierscien typu "C" 

1 

8 

2.18.264 

Prowadnica wskaznika 

1 

9 

PN-77/M-82008 

Podkladka 

spr^zysta Z8,2-Fe7Fg 

3 

10 

PN-85/M-82105 

Sruba M8xl4-5.8-B-Fe/Zn5c 

1 

11 

1.2 

.0737 

Sruba miski oleju 

2 

12 

PL606597 

Pierscien typu "C" 

1 

13 

1.2 

.0666 

Sruba specjalna 

2 

14 

1.2, 

.0665 

Sruba 


8 

15 

S301.12.22 

Uszczelka 


1 

16 

2.0] 

L.506 

Korek spustu oleju 

1 

17 

1.7. 

.1732 

Miska olej 

u 

1 

18 

PN-82/M-82024 

Podkladka spr^zysta 8,2-Fe/Fg 

34 

19 

PN-74/M-82101 

Sruba M8x40-5.8-9-Fe/Zn5c 

2 

20 

PN-74/M-82105 

Sruba M8x22-5.8-B-Fe/Zn5c 

18 

21 

78.01.04 

Polpierscien oporowy gorny 

2 

22 

101, 

.01.01 

Polpanewka glowna 

10 

23 

78.01.08 

Polpierscien oporowy dolny 

2 

24 

2.11.012 

Pokrywa lozyska glownego 

4 

25 

2.11.011 

Pokrywa lozyska ustalajgcego 

1 

26 

PN-66/M-85021 

Kolek 8h6xl6 

10 

27 

PN-66/M-85021 

Kolek walcowy 

2 

28 

2.11.242 

Kadlub z zaslepkami 

1 

29 

PN-85/M-82215 

Wkr?t M6xl2-5.8-A-Fe/Zn5c 

2 

30 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Fg 

2 

31 

1.5. 

0320 

Tulejka przednia 

1 

32 

101. 

01.02 

Tulejka tylna 

r 

33 

1.2. 

0817 

Wspornik oslony 

i 

34 

1.2. 

0675 

Sruba napinacza 

i 

35 

PN-60/M-82131 

Sruba M8x20-5.8-Be/Zn5c 

l 


KADLUB SILNIKA 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 

























































Diesel engines - hull 
4C90 


KADLUB SiLNIKA 


1987-07 


10.22 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 


Poz. 

Nr czeSci 

---- 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

36 

1.3.551 

Walek pompy oleju 

1 

37 

PN-73/M-85008 

Wpust czdlenkowy 4x5 

1 

38 

1.4.0216 

Kolo z^bate 

1 

39 

1.9.0472 

Podkladka 

1 

40 

✓1.5.0315 

Tulejka 

1 

41 

1.5.0318 

Obsada tulejki 

1 

42 ; 

2.64.015 

Filtr oleju PP-8.2 

1 

43 

PN-85/M-8210 S 5 

Srub M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c 

2 

44 

1.2.0668 

Srul5a mocujgca glowicg 

14 

45 

1.2.0820 

Podkladka 

18 

46 

PN-86/M-82155 

Nakr^tka M12-8-B-Fe/Zn5c 

18 

47 

PL606597 

PierScieri typu ”0” 

1 

48 

PL606598 

Tulejka 

1 

49 

1.5.0314 

Tulejka 

1 

50 

1.2.0661 

Krociec przylgcza filtra 

1 

51 

1.2.. 0669 ^ 

Sruba mocuj^ca glowic^ 

4 

52 

1.5.0612 

Tuleja cylindrowa 

4 

53 

PN-60/M-82131 

Sruba M8x28-5.8-B-Fe/Zn5c 

3 

55 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z10,2-Fe/Fg 

3 

54 

PN-66/M-85021 

Kolek ustalajgcy 10h6x25 

2 

56 

PN-60/M-82137 

Sruba M10x28-8.8-B-Fe/Zn5c 

3 

57 

2,11,344 

Kadlub silnika kpl. 1 ^ 

1 

58 

PN-85/M-82105 

Sruba M8x30-5.8-B-Fe/Zn5c 

3 

59 

PN-60/M-82137 

Sruba M10x65-10,9-B-Fe/Zn5c 

4 

60 

PN-60/M-82137 

Sruba M10x85-10,9-B-Fe/Zn5c 

1 

61 

PN-69/M-86970 

Uszczelka 14x20x1,5 

1 

62 

PN-85/M-821Q5 

Sruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn5c 

9 

63 

1.7.1316 

Obudowa kola zamachowego 

1 

64 

PN-60/M-82137 

Sruba M10x45-10.9-B-Fe/Zn5c 

3 

65 

PN-85/M-82105 

Sruba M10x35-5.8-B-Fe/Zn5c 

2 

66 

PN-82/M-82024 

Podkladka sprqZysta 10,2-Fe/Fg 

2 

67 

1.9.0628 

Uszczelka obudowy 

1 

68 

17-00-00 

Kranik spustu wody 

1 

^Sklada si^ z cz^sci poz, 
51, 53, 54 

. 11, 13, 14, 17720, 24735, 44, 49, 



12 



























































Diesel engines - head 
4C90 


GLOWICA SILNIKA 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieh zamiennoSci 



1987-07 

10.23 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa, cz^Sci 

Szt. 

1 



Krociec ssgcy 

1 . 

2 



Nakr^tka 


3 

3 



Podkladka 


3 

4 



Uszczelka 


1 

5 



Sruba 


3 

6 

1.7. 

1637 

Kolektor ssgcy 

1 

7 

'1.7. 

1031 

Kolektor Wydechowy 

1 

8 

1.8. 

1815 

Uszczelka kolektorow 

1 

9 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-8-B-Fe/Zn5c 

8 

10 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 

12 

11 

PN-78/M-B2006 

Podkladka 8,4-Fe/Fg 

17 

12 

PN-60/M-82131 

Sruba M8x50-8,8-B-Fe/Zn5c 

8 

13 

2.12.138 

Glowica silnika 

1 

14 

1.8.2443 

Uszczelka glowicy 

1 

15 

1.8. 

3082 

Krociec 


1 

16 

1.5. 

0541 

Prowadnik 

zaworu wydechowego 

4 

17 

PN-85/M-82105 

Sruba M8xl8-5.8-B-Fe/Zn5c 

; . 4 

18 

2.12.133 

GlOwica kpl. 

1 

19 

1.6. 

0151 

Ucho silnika 

2 

20 

1.4. 

0240 

Gniazdo zaworu ssgcego 

4 

21 

1.3. 

,0533 

Zawor ssgcy 

4 

22 

PN-83/M-86452 

Kulka 3-1 


4 

23 

1.7, 

.0381 

Wkladka gorgca komory 

4 

24 

1.4, 

.0241 

Gniazdo zaworu wydechowego 

4 

25 

1.3, 

.0188 

Zawor wydechowy 

4 

26 

1.9 

.0632 

Uszczelka obudowy termostatu 

.1 

27 

1.7 

. 1284 

Obudowa termostatu czqsc dolna 

1 

28 

PN-82/M-82024 

Podkladka 8,2-Fe/Fg 

7 

29 

PN-85/M-B2105 

Sruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c 

1 

30 

PN-66/M-85021 

Kolek 8h6xl6 

2, 

31 

PN-85/M-82105 

Sruba M8x85-5.8-B-Fe/Zn5c 

2 

32 

2.79.010 

Termostat 

(017.102) 

1 

- 33 

1.9 

.0383 

Uszczelka 

obudowy termostatu 

1 

34 

1.7 

.0621 

Obudowa termostatu cz^sc gorna 

1 

35 

PN-85/M-82105 

Sruba M8x22-5.8-B-Fe/Zn5c 

4 


13 




























Diesel engines - head 
4C90 


GtOWICA SILNIKA 


1987-07 


10.23 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieh zamiennoSci 



Poz. 

Nr cz$£ci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

36 

1.1.0844 

Sruba nasady glowicy 

9 

37 

4230555 

Nakrgtka mocujgca kolektory^ 

9 

38 

1.9.0633 

Podkladka 

9 

39 

PN-60/M-8213.1 

Sruba M8x22-5,8-Fe/Zn5c 

9 

40 

PL 601562 

Pierscien typu "0" 

1 

41 

1.6.0133 

Dzwignia jednostronna 

8 

42 

1.2.0694 

Sruba regulacyjna 

8 

43 

1.8.1752 

Spr^zyna dzwigni zaworowej 

8 

44 

1.2.0717 

Nakr^tka zabezpieczajgca 

8 

45 

1.8.1761 

Podkladka specjalna 

4 

46 

1.2.0664 

Oslooa izolujgca 

4 

47 

1.2.0663 

Uszczelka oslony | 

4 

48 

1.4.0544 

Wkladka prowadzgca 

8 

49 

1.4.0619 

Polstozki zamka zaworu 

8 

50 

1.4.0545 

Miseczka spr^zyn zaworowych 

8 

51 

1.8.1688 

Spr^zyna zaworowa 

8 

52 

1.9.0543 

Uszczelka zaworowa 

8 

53 

1.5.0601 

Prowadnik zaworu ssgcego 

4 

UWAGA 



1. Cz^sci poz. 1-5 nie stosowane na czgsci zamienne. 


2. Glowica kpl. poz. 18 sklada si^ z czq sci poz. 12, 16, 20, 



































Diesel engines - pistons and connecting rods 
4C90 



10.24 


Poz. 

Nr cz^sci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1 

1.6.0139 

Korbowod v 

4 

2 

1.7.0540 

Tlok 

4 

3 

2.51.038 

Pierscien tlokowy zcjarniajgcy 

4 

4 

1.1.2308 

Pierscien tlokowy uszczelniaj^cy 

4 

3 

1.4.0503 

Pierscien tlokowy uszczelniajgcy 




TD90x3Cr 

4 

6 

1.3128.30 

Sworzen tlokowy 

4 

7 

PN-81/M-85111 

Pierscien osadczy 30W 

8 

8 

78.01.05 

Tulejka Iba korbowodu 

4 

9 

1.2.0860 

Sruba korbowodu 

8 

10 

78.01.01 

Polpanewka korbowodu 

8 

11 

1.2.0861 

Nakr^tka sruby korbowodu 

8 

12 

2.31.033 

Tlok kpl. 1 ^ 

4 

13 

2.30.023 

2) 

Korbowod kpl. 

4 


^Sklada si^ z cz^sci poz. 2-f5 . 

2 ) 

Sklada si§ z cz$sci poz. 1, 8, 9, 11. 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 




































Diesel engines - crankshaft and flywheel 
4C90 


—— 

WAL KORBOWY Z KOLEM ZAMACHOWYM 


1987-07 

10.25 

- • 

Poz. 

Nr cze^ci 

Nazwa cze$ci 

Szt. 



1.2.0821 

1.2.0652 

2.13.025 

1.4.0103 

B131N17Gx 

1.4.0058 

PN-81/M-85111 

PN-72/M-86964 

PN-64/M-73093 

1.4.0275 

PN-70/M-85005 

1.3.0259 

1.4.0253 

PN-66/M-85021 

A1260 

1.4.0706 

1.4.0582 

1.2.0834 

2.13.024 

2.14.150 


Sruba 

Podkladka specjalna 
Kolo pasowe z tlumikiem drgah 
Kolo z^bate walu korbowego 
Pas z^baty 
Tarcza prowadzgca 
PierScieh osadczy 52Z 
PierScien uszczelniajgcy A52x75xl0 
*’Pier6cien uszGzelniajgcy 32x5 
Odrzutnik olejli 
Wpust A8x7x36 
Wa± korbowy 
Wiepiec z^baty 
Kolek 8n6xl6 

Pier^cien uszczelniajgcy 
Kolo zamachowe 
Podkladka 

Sruba mocujgca kolo zamachowe 

Kolo z^bate walu korbowego 
(poz. 4, 6, 7) 

Kolo zamachowe kpl. (poz. 13, 16) 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieh zamiennoSci 


16 



















Diesel engines - crankshaft and flywheel 
4C90 


- 5 - 



ZUK 


WAt KORBOWY 4C90 i KOtC ZAMACHOWE 






















Diesel engines - crankshaft and flywheel 
4C90 


- 6 - 


WAL KOflBOWY 4C90. 


10.25 


Poz. 

Nr czf£ci 

Nazfta czfdoi 

azt* 

1 

2 

3 

4 

1 

It0821 

&ruba 

1 

2 

1.2.0652 

Podkladka specjalna 

1 

3 

2.13.091 

Kolo pasone z tlumikiem drgari 

1 

4 

1.4.0374 

Kolo z$bate walu korbowego 

1 

5 

Bl3lNl7Gx 

Pas zebaty 

1 

6 

1.4.0372 

Tarcza prowadzaca 

1 

7 

PN-73/M-85008 

Wpust czolenkowy nalu korbowego 5x6,5 

1 

8 

1.3.0259 

Wal korboay 

1 

9 

1.4.0253 

Wleniec zebaty 

1 

10 

PN-66/M-85021 

Kolek 8n6xi6 

1 

11 

A12G0 

Pierscieri uszczelnlaJlacy 

1 

12 

1.4.0706 

Kolo zamachowe 

1 

1 3 

PN-85/M—86l00 

LoZvsko 6203-2HS 

1 

14 

1.4.0882 

Podkladka 

1 

15 

1.2.0834 

£ruba mocujaca kolo zamachone 

1 













Diesel engines - head and camshaft cover 
4C90 


NASADA GLOWICY Z POKRYWA, 
WAL ROZRZADU 


1987-07 


10.27 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1 

1.2.0819 

Nakr^tka 

2 

2 

1.7.1317 

Pokrywa nasady glowicy 

1 

3 

2.12.135 

Pokrywa nasady kpl. (poz. 1-5, 14, 32) 

1 

4 

KN6-2 

Podkladka 

1 

5 

1.8.2503 

Krociec 

1 

6 

1.9.0659 

Pr-zewod odpowietrznika 

1 

7 

1.2.0652 

Podkladka specjalna ' 

1 

8 

PN-85/M-82105 

Sruba M}6x35-10,9-B-Fe/Zn5c 

1 

9 

1.4.0573 

Kolo z^bate walu rozrzgdu 

1 

10 

1.5.0600 

Tulega pierscieni uszczelniajgcych 

1 

11 

PN-64/M-83093 

PierScieh uszczelniajgcy 63x2 

1 

12 

PN-72/M-86964 

Pierscieh uszczelniajgcy A40x55xl0 

1 

13 

PN-73/M-85008 

Wpust A6x6xl4 

1 

14 

PN-81/M-85111 

Pierscieh 14Z 

2 

13 

1.3.0526 

Wal rozrzgdu 

1 

16 

1.2.0488 

Sruba dwustronna 

2 

17 

PN-85/M-82105 

Sruba M8x22-5.8-B-Fe/Zn5c 

2 

18 

PN-82/M-82024 

Podkladka spr^zysta 8,2-Fe/Fg 

2 

19 

2.12.140 

Dysza kpl. 

1 

20 

PN-60/M-86961 

Pierscieh uszczelniajgcy 6,3x2,4 

1 

21 

1.7.1294 

Nasada glowicy 

1 

22 

1.9.0629 

Uszczelka 

1 

23 

1.9.0686 

Uszczelka 

1 

24 

1.8.2914 

Zahlepka 

1 

25 

PN-77/M-8200B 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 

3 

26 

1.1.0862 

Sruba dwustronna MBx40.-5D 

3 

27 

PN-B6/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 

3 

28 

PN-82/M-82024 

Podkladka 10,2-Fe/Fg 

15 

29 

PN-85/M-82101 

Sruba M10x95-8,8-A-Fe/Zn5c 

2 

30 

PN-74/M-82101 

Sruba M10x85-8,8-A-Fe/Zn5c 

4 

31 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M10-10-A-Fe/Zn'5c 

9 

32 

1.9.0630 

Uszczelka pokrywy. 

1 

33 

2.12.136 

Tuleja pierscienia uszczelniajgcego 
kpl. (poz. 10*12) 

1 

34 

2.68.020 

Korek wlewu oleju 

1 

35 

2.12.134 

Nasada glowicy kpl. (poz. 10-12, 15*21, 

1 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieh zamiennoSci 
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Diesel engines - belt tensioner 
4C90 


NAPINACZ PASA Z^BATEGO 


1987-07 


10.28 


Poz. 

Nr czg£ci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c' 

r 2 

2 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z0,2-Fe/Fg 

4 

3 

1.2.0704 

Podkladka 

1 

4 

1.8.1835 

Spr^zyna 

1 

5 

1.5.0335 

Tulejka 

1 

6 

1.6.0135 

Dzwignia napinacza 

1 

7 

1.7.1285 

Wspornik napinacza 

1 

8 

PN-66/M-85021 

Kolek 5n6x25 

1 

9 

PN-85/M-82101 

Sruba M8x70-5.8-A-Fe/Zn5c 

1 

10 

1.2.0707 

Sruba 

1 

11 

PN-59/M-82030 

Podkladka 10,5-Fe/Fg 

1 

12 

PN-85/M-82105 

Sruba M8x22-5.8-B-Fe/Zn5c 

1 

13 

1.8.2492 

Wskaznik PT 

1 

14 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z5,l-Fe/Fg 

2 

15 

PN-85/M-82105 

Sruba M5xl2-5.8-A-Fe/Zri5c / 

2 

16 

PN-86/M-82155 

Nakr^tka M10-04-A-Fe/Zn5c 

1 

17 

2.01.251 

Napinacz kpl. 1 ^ 

1 

* 18 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka.M10-5-B-Fe/Zn5c 

1 

19 

1.2.0816 

Wspornik 

1 . 

20 

1.5.0333 

0s rolki napinacza 

1 

21 

PN-85/M-86100 

Lozysko 6005-2RS 

2 

22 

1.4.0570 

Pierscien dystansowy 

1 

23 

PN-81/M-85111 

Pier^cien 47W 

2 

24 

1.5.0334 

Rolka napinacza 

1 



1 ), 


Sklada si§ z czgsci poz. 1^10, 13+15, 20+24. 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 
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Diesel engines - belt cover 
4C90 



OSLONA PASA Z^BATEGO 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamienno^ci 


1987-07 


10.29 


Poz. 


Nr cz^Sci 


Nazwa czQ^ci 


Szt. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 


1.9.0754 

PN-78/M-82006 

PN-77/M-82008 

PN-85/M-82105 

2.28.064 

2.51.033 

PN-78/M-82144 

1.2.0816 

1.9.0753 

PN-78/M-82006 

PN-85/M-82105 

PN-85/M-82008 


Oslona przednia kpl. 
Podkladka 8,4-Fe/Fg 
Podkladka Z8,2-Fe/Fg 
Sruba M8xl2-5.8-A-Fe/Zn5c 
Oslona dolna kpl. 

Oslona tylna kpl. 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 
Wsporrjik 

Oslona tylna kpl. 
Podkladka 6,4-Fe/Fg 
Sruba M6xl0-5.8-A-Fe/Zn5c 
Podkladka Z6,i-Fe/Fg 


1 

6 

6 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

7 

7 

7 
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Diesel engines - vacuum pump 
4C90 


20 


POMPA PODCISNIENIOWA 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieri zamiennodci 


1987-07 


10.30 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz^dci 

Szt 

1 

2.40.001 

Pompa podcisnieniowa kpl.^ 

1 

2 

15011004 

Tulejka zabezpieczaj^ca 14x2 
(technologiczna) 

1 

3 

PN-81/M-85111 

Pierscien osadczy 9W 

1 

4 

1.3.0270 

Miseczka spr^zyny 

1 

5 

1.8.3079 

Spr^zyna zaworu 

1 

6 

PN-83/M-86452 

Kulka 5/16"-II 

1 

7 

1.3.0271 

Korpus zaworu 

1 

8 

1.3.0269 

Wirnik 

1 

9 

1.9.0685 

topatka 

4 

10 

1.9.0687 

Uszczelka pokrywy 

1 

11 

1.7.1505 

Pokrywa 

1 

12 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Zn9c 

3 

13 

PN-85/M-82215 

Wkr^t M6xl6-5.8-B-Fe/Zn5c 

3 

14 

1.7.1504 

Korpus pompy 

1 

13 

40-3503025 

Uszczelka 

2 

16 

17-3503060 

Koncowka 

1 

17 

1.3.0268 

Sprz^gielko 

1 

18 

PN-64/M-73093 

Pierscien uszczelniajgcy 65x2. 

1 

19 

2.40.002 

Zawor zwrotny kpl.^ 

1 


Sklada si^ z poz. 

2 ) 

Sklada si§ z poz. 


2+14 i 17 . 
2+7. 


i 









































Diesel engines - oil pump 
4C90 


POMPA OLEJU 


1987-07 


10.31 







Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1 

030.292 

Siatka 

1 

2 

1.7.1042 

Korpus kosza ssgcego 

1 

3 

1.2.0488 

Sruba 

1 

4 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 

5 

5 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^Zysta Z8,2-Fe/Fg 

3 

6 

1.8.2104 

Wspornik 

1 

7 

2.10.157 

Kosz ssgcy kpl. (poz. 1+3)*^ 

1 

7 

2.18.243 . 

Kosz ss^cy kpl. (poz. 1+3) 

1 

8 

2.68.023 

Pompa oleju kpl. 1 ^ 

1 

8 

2.17.020 

Pompa oleju kpl. 2 ^’ ^ 

1 

9 

PN-85/M-82105 

Sruba M6xl6-P-5.8-B-Fe/Zn5c 

2 

10 

PN-85/M-82105 

Sruba M6x20-P-5.8-B-Fe/Zn5c 

2 

11 

2.10.211 

Przewod olejowy tloczgcy 

1 

12 

PN-60/M-86961 

Pierscien typu "0" 

2 

13 

1.5.0655 

Lgcznik 

1 

14 

1.5.0257 

Tulejka 

1 

15 

1.7.1569 

Kadlub pompy 

1 

16 

PN-82/M-82024 

Podkladka spr^Zysta 8-,2-Fe/Fg 

8 

17 

PN-85/M-82105 

Sruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn5c 

6 

18 

1.3.0124 

Sworzen 

1 

19 

1.3.0550 

Walek pompy 

1 

20 

PN-73/M-85008 

Wpust 4x5 

r 

21 

1.4.0214 

Kolo z^bate 

i 

22 

1.4.0215 

Kolo z^bate 

i 

24 

2.10.246 

Walek pompy kpl. (poz. 19, 20, 22, 23) 

l 

25 

2.18.245 ' 

Pokrywa kpl. (poz. 26, 27) 

i 

26 

1.7.1571 

Pokrywa pompy 

l 

27 

PN-60/M-82137 

Sruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c 

x 2 

28 

1.9.0581 

Uszczelka 

1 

Sklada si§ z cz^sci 1+4 

2) 

Sklada siQ z cz^sci*1+4 
^Dotyczy silnlka 4C90/A5 

, 13+16, 17+28. 

, 13+16, 17+23. 
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Diesel engines - fuel filter 
4C90 


FILTR PALIWA 


1987-07 


10.32 


Zmiana 



Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1 

PP-00-05 

Grzybek zaworu 

1 

2 

PP-00-02 - 

Korpus zaworu 

1 

3 

PS04-00-08 

Uszczelka 

1 . 

4 

PP-00.01 

Osadnik 

1 

3 

PP-00.03 

Uszczelka 

2 

6 

WP40-3 

Wklad filtrujgcy 

1 

7 

PN-85/M-82101 

Sruba M8xl00-5.8-A-Fe/Zn5c 

1 

8 

PP-00.04 

Uszczelka 

1 

9 

PP5-20.01 

Pokrywa 

1 

10 

327-90/N 

Wkr^t odpowietrzajgcy 

1 

11' 

327-86 

Uszczelka 

1 

12 

PN-60/M-86961 

PierScieri 14,3x2,4 

1 

13 

PN-85/M-82105 

Sruba M10x20-5.8-B-Fe/Zn5c 

2 

14 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z10,2-Fe/Fg 

2 

13 

2.36.399 

Wspornik 

1 

16 

1.9.0727 

Podkladka gumowa 

1 

17 

1.8.3081 

Podkladka 

1 

18 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z12,2-Fe/Fg 

2 

19 

PN-85/M-82105 

Sruba M12x35-5.8-B-Fe/Zfi5c 

2 

20 

2.53.019 

Filtr paliwa kpl. (FP-5.5)/^ 

1 


^Sklada ei^ z cz^sci 1-12. 
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Diesel engines - fuel lines 
4C90 



1987-07 

> 


Nr cz^Sci 


Nazwa cz^Sci 


09-1104028 

2.36.503 

1.2.0097/KN4-2/ 

1.2.0291/KN6-2/ 

10168590 

2.36.220 


10.34 


Przewod paliwa 

Przewod paliwa kpl. (filtr-pompa 
wtryskowa) 

Sruba Igcznika 
Podkladka 
Zacisk kpl. 

Przewod paliwa kpl. (filtr-pompa 
zasilajgca) 


Szt. 


1 

1 

2 * 
6 

12 


2.36.502 

20-3506046 

09-1104027 

09-1104011 

.09-1104013 

17-1104012. 

2.36.248 

1.2.0384/KN4-12/ 

1.2.0323/KN6-1/ 

1.2.0752 

17-1104014 

17-1104016 

09-1104110 

09-1101100 

09-1101150 

09-1101200 

09-1101250 

2.36.586 


Przewod przelewowy kpl. (pompa 
wtryskowa-filtr paliwa) 

Tulejka gumowa 
Przewod paliwa 
Przewod paliwa zasilaj^cy 
Przewod paliwa przelewowy 
Przewod paliwa 

Przewod przelewowy kpl. (filtr paliwa- 
-wtryskiwacze) 

Sruba Igczrrika 
Podkladka 

Sruba Igcz'nika specjalna 
Przewod paliwa 
Przewod paliwa 
Smok paliwa 
Zbiornik paliwa kpl.^ 

Zbiornik paliwa kpl. z przewodami 1 ^ 

2 ) 

Zbiornik paliwa kpl. 

2 ) 

Zbiornik paliwa kpl. z przewodami 

Przewod przelewowy kpl.: 

pompa wtryskowa - pompa zasilajgca 


1 

18 

1 

1 • 
1 
2 

1 

i 

i 

1 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 


2.18.359 

1.2.0159/PL601389/ 


Przewod olejowy: 
- kadlub 

Uszczelka 


Tylko do samoehodu A06D, A07D, A13D. 
Tylko do samoehodu A11D, A16D. 


pompa wtryskowa - 


1 

2 





































Diesel engines - injectors 
4C90 



4 


Poz 


1987-11 


Nr cz^Sci 


NS-31-20A 

PN-66/M-85021 

Os-33-1 

PN-66/M-85021 
D1Z1.00W1 
lub BDNUSPC-6389 
NS-32-1 

NS-34-1 

NS-33-2 

0S-38-6Q-67 

NS-21A-1 

NS-33-2 

KN6-1 

KN4-12 

WNS-13 


10.38 


Nazwa cz^^ci 


Nakr^tka rozpylacza 
Kol.ek walcowy 3n6x8 
Uszczelka wtryskiwacza 
Koiek walcowy 2n6xl0 
Rozpylacz 
Przekladka 
Miseczka dolna 
Spr^zyna 

Podkladka regulacyjna 

Korpus wtryskiwacza 

Jarzmo 

Uszczelka 

Sruba Igcznika 

Wtryskiwacz kpl. (poz. 1-13) 


Szt 




















































Diesel engines - injection pump drive 
4C90 


NAPEjD POMPY WTRYSKOWEJ 


1987-07 


10.39 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz?^ci 

Szt. 

1 

1.4.0356 

Kolo.z^bate 

1 

2 

PN-85/M-82105 

Sruba M6xl6-5.8-A-Fe/Zn5c 

5 

2 

PN-85/M-82105 

Sruba M6x22-5.8-B-Fe/Zn5c 

1 

3 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z6.1-Fe/Fg 

6 

4 

1.7.1513 

Obudowa 

1 

5 

1.1.2255 

Pierscien uszczelniaj$cy A42x62xl0 

1 

6 

1.9.0423 

Uszczelka 

1 

1 

1.4.0273 

Odrzutnik oleju 

1 

8 

1.4.0264 

Pierscien dystansowy 

1 

9 

PN-70/M-85005 

Wpust A5x5x20 

1 

10 

2.36.373 

Walek nap^du pompy wtryskowej 

1 

12 

S320.08.43 

Korek 

2 

13 

PN-69/M-86970 

Podkladka 12x18x1,5 

2 

14 

PN-85/M-82105 

Sruba M6xl2-5.8-B-Fe/Zn5c 

8 

15 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprejzysta Z6,l-Fe/Fg 

8 

16 

2.01.185 

Pokrywa przestawiacza 

1 

17 

PN-86/M-82153 

Nakr^tka M16xl,5-0,6-B-Fe/Zn5c 

1 

18 

PN-82/M-82011 

Podkladka 17-Fe/Fg 

1 

19 

1.9.0422 

Uszczelka 

1 * 

20 

1.4.0394 

Piasta 

1 

21 

1.3.0548 

Kolek 

4 

22 

1.8.3093 

Gniazdo 

2 

23 

PN-74/H-84032 

Podkladka 50 HS 

maks 

0 

24 

1.8.3094 

Spr^Zyna 

4 

25 

PN-74/H-84032 

Podkladka 50 HS 

6 

26 

1.3.0546 

Sworzen 

2 

27 

1.5.0634 

Tulejka 

1 

28 

1.8.3092 

Bezwladnik 

1 

29 

PN-81/M-85111 

Pierscien osadczy Z14 

2 

30 

1.J.0547 

Sworzen 

2 - 


2.41.001 

Przestawiacz k§ta wtrysku (Nol, 20-^30) 

1 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamienno^ci 




















Diesel engines - injection pump control 
4C90 



MECHANIZM STEROWANIA POMP A 
WTRYSKOWA 


1987-11 

10.41 


Poz. 

Nr cz§6ci 

Nazwa cz$6ci 

Szt. 



] 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 . 

23 

24 

25 

26 

27 

28 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieri zamiennoSci 


09-1112035 

PN-78/M-82005 

20-1108021 

A03-1108037-1 

20-1108048 

PN-85/M-82215 

20-1108085 

PN-77/M-82008 

PN-86/M-82144 

09-1112029 

PN-82/M-82272 

PN-85/M-82215 

PN-78/M-82006 

1.8.3641 

1.8.3640 

PN-76/M-82001 

PN-63/M-83002 

09-1112062 

PN-86/M-82153 

PN-77/M-82008 

09-1112070 

09-1112063 

09-1112087 

70-142090 

09-1112071 

PN-76/M-82001 

PN-85/M-82105 

PN-85/M-82105 


Pedal gazu kpl. 

Podkladka 6 } 4-Fe/Zn9c 

Wkladka tulejki 

Spr^Zyna 

Nakladka pedalu 

Wkr^t M6xl2-4.8-B-Fe/Zn5c 

Podkladka 

Podkladka spr^Zysta Z6,l-Fe/Fg 
Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 
Ci^gno pedalu 
Wkr^t M6xl8-5.8-B-Fe/Zn5c 
Wkr^t M6xl0-5.8-B-Fe/Zn5c 
Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 
Diwignia 
Wspornik 

Zawleczka S-Zn-l,6xl6 
Sworzen 6x16/13 
Koncowka ci^gna 

Nakr^tka M12xl,25-04-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta Z12,2 Fe/Fg 
Ci^gno wylgcz. silnika kpl. 
Wspornik 

Dzwignia pompy wtryskowej 
Koncowka ci^gna 
Uchwyt ci^gna 
Zawleczka S-Zn2xl4 
Sruba M6x30-5.8-B-Fe/Zn5c 
Sruba M6xl6-5.8-B-Fe/Zn5c 


26 


























Diesel engines - injection pump control 
4C90 



zuk 

4C90 


MECHANIZM STEROWANIA POMR^ WTRYSK0W4 



10A1 

1991 - 11 


J 





























Diesel engines - injection pump control 
4C90 


- a - 


Mechanize) aterowania pompq wtryskowq./4C90/ 


10.41 


Poz. 

—rr 

Nr cz^ci 

- — - 

Nazwa cz^ci 

szt. 

i. 

20-1108048 

— .. . -- ■ , _____ 

Nakladka pedalu 

—L-. 

i 

2. 

A03-1108037-1 

Sprfiyna 

2 

3. 

20-1108021 

Wkladka tulejki 

1 

4. 

PN-78/M-82005 

Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 

3 

5. 

PN-85/M-82215 

Wkr^t M6x12-4.8-B-Fe/Zn5c 

2 

6. 

PN-86/M-8 2144 

Nakrttka M6-5-B-Fe/Zn5c 

7 

7. 

PN-82/M-82272 

Wkr$t M5xl8-5.8-B-Fe/Zn5c 

1 

8. 

09-H12035 

Pedal gezu kpl. 

1 

9. 

20-1108085 

Podkladka 

1 

10. 

PN-77/H-92008 

Podkladka spr^iysta Z6 f 1-Fe/Fg 

5 

11. 

PN-76/M-82001 

ZawXeczka S r Zn 2x14 

1 

12. 

09-1112029 

CiQgno pedalu 

1 

13 . 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-Zn-1,6x16 

1 

14. 

FN-63/M-83002 

Sworzeri 6x16/13 

i 

15. 

1.8.3641 

Dzwignia 

1 

16. 

PH-95/M-82215 

Wkr^t M6xlO-5.8-B-Fe/Zn5c 

1 

17. 

FN-78/M-82006 

Podkladka 6,4-Fe/2n9c 

1 










Diesel engines - injection pump control 
4C90 




- 9 - 


10.41 



?. ..-. 


4: - 

ie. 

09-1112061 

Koncowka ci^gna 

i 

19. 

PN-70/M-82OO5 

Podkladka 8,4-Fe/Zn9c 

i 

20. 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-3-Fe/Zn 5c 

i 

21. 

09-1112070 

Ci?gno wyl^cz. silnika kpl. 

i 

22. 

1.8.3640 

Wspornik 

i 

23. 

971-265018 

Sruba M6x18 

i 

24. 

09-1112067 

Dzwignia pompy wtryskowej 

i 

25. 

70-142890 

Koncowka ci^gna 

i 

26. 

09-H' 2063 

Wspornik 

i 

27. 

09-1112071 

Uchwyt ci^gna 

i 

28. 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprqzysta Z12,2 Fe/Fg 

i 

29. 

PN-86/M-82153 

Nakr^tka Ml 2x1,25-04-B-Fe/Zn5c 

i 

30. 

PN-85/M-82105 

Sruba M6x30-5.8-B-Fe/Zn5c 

i 


PN-95/M-82105 

Sruba M5x16-5.8-3-Fe/Zn5c 

i 


J 















Diesel engines - air filter 
4C90 


FILTR POWIETRZA 


Poz. Nr cz^Sci 


1987-07 


Nazwa cz^ci 


10.43 


Szt, 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 


216.000 
216.iOl 
216.010 
216.011 . 
PN-86/M-82144 
216.009 
216.012 
PN-77/M-82008 
PN-64/M-82439 
PN-77/M-82008 
PN-86/M-82144 
09-1111011 
PN-63/M-74905 



Filtr powietrza kpl. 

Korpus filtra powietrza 
Wklad filtra powietrza 
Pokrywa 

Nakr^tka M6-8-A-Fe/Zn5c 

Uszczelka 

Pokrywa 

Podkladka Z6,4-Fe/Zn9c 
Nakr^tka M6-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^iysta Z8,2-Fe/Fg 
Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 
Przewod ssgcy 
Opaska zaciskowa A70c 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

4 

1 

2 


27 



























Diesel engines - radiator 
4C90 


CHLODNICA I PRZEWODY 


28 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 


Poz. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 
13 
16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 


1987-07 


Nr cz^Sci 


09-1301210 

A-4098792 

20-1302045 

PN-76/M-82001 

PN-74/M-82159 

293333-P8 

09-1303011 

09-1302013 

PN-63/M-74905 

09-1303012 

09-1303013 

PN-63/M-74905 

09-1303021 

PN-85/M-82242 

BN-75/3688-01 

PN-77/M-82008 

PN-86/M-82144 

20-1203049-2 

09-1302011 

005875 

PN-77/M-82008 
PN-86/M-82144 
17-1311011 
PN-85/M-82105 
17-1311030 
17-1311033 
.17-1311020 
17-1311012 
17-1311049 
PN-85/M-92101 
17-1311048 
PN-63/M-74905 
17-1311027 
09-132012 
FTWS 
4085631 


10.46 


Nazwa cz^Sci 


Chlodnica kpl. 

Korek spustowy 

Poduszka zawieszenia chlodnicy 
Zawleczka S-Zn-2,5x25 
Nakr^tka AM10-06-B-Fe/Zn5c 
Podkladka 

Przewod wlotowy dolny 

Sruba M10x30-4.8 

Opaska zaciskowa A45c 

Przewod wlotowy 

Przewod wlotowy 

Opaska zaciskowa A52c 

Przewod wylotowy 

Sruba M8x25-5.8-B~Fe/Zn5c 

Przelotka A12x2,5 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 

Nakladka gorna 

Wspornik chlodnicy 

Korek chlodnicy kpl. 

Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Fg 
Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 
Wspornik 

Sruba M6xl6-5.8-8-Fe/Zn5c 

Korek zbiornika ukladu chlodzenia 

Uszczelka korka 

Zbiornik ukladu chlodzenia 

Obejma mocujgca 

Miseczka 

Sruba M6x40-4,6-B-Fe/'Zn5c 
Spr^zyna 

Opaska zaciskowa B1700 
Przewod przelewowy chlodnicy 
Wspornik chlodnicy 
Wylgcznik termiczny wentylatora 
Uszczelka 


Szt 










































Diesel engines - four-row radiator 
4C90 


- to - 



Zk* 

aoao, a wu. Am \ 


C.W.OONCA CZTERORZ£DOWA I PRZEWODY 



« 

RyS. 10. 47 
1991-08 




















































Diesel engines - four-row radiator 
4C90 


- li * 

Chiodnlca czterorzQdowa 1 przenody /L-6096/ 4C90 

10.47 


Poz. 

Nr rysunku 

Nazna cz$scl 

szt. 

— t _ 

2 

3 

4 

1 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprg&ysta Z 8,2 Fe/Fg 

4 

2 

PN-86/M-82144 

Nakrgtka M8-5-B-Fe/Zn5o 

4 

3 

PN-85/M-82242 

2>ruba M8x25-5,8-B-Fe/Zn5c 

4 

4 

09-1303021 

Przendd nylotony 

1 

5 

DIN-3017 

Obejma TOURO 50-70/9-C7W1 

2 

6 

09-1303013 

Przewdd wlotowy 

1 

7 

20-1203049-2 

Nakladka gorna 

2 

8 

09-1302011 

Wspornik chlodnicy leny 

1 

9 

FTHS-G 

Wylqcznik termiczny wentylatora 

1 

1° 

4085631 

Uszczelka 

1 

11 

BN-89/3G88-01 

Przelotlca Al2 x 2,5 

2 

12 

DIN-3017 

Obejma TORRO 32-50/9-C7W1 

4 

13 

09-1303012 

Przeivod nlotoivy 

1 

14 

09-1303011 

Przewod wlotowy dolny 

1 

15 

rN-86/M-82i44 

Nakr^tka MG-5-B-Fe/Zn5c 

3 

10 

1 ♦ 17 ♦ Ol 2 

Korek chlodnicy kpl. 

1 

17 

09-1302013 

£ruba Ml 0x30-4,8 

1 

18 

A 03-13 02001 

Poduszka zawieszenia chlodnicy 

1 

19 

293333-P8 

Podkladka 

1 

20 

PN-76/M-82001 

Zattleczka S-Zn-3,2 x 25 

1 

21 

17-1302005 

Nakr^tka MiO 

1 

22 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z6,i-Fe/Fg 

3 











Diesel engines - four-row radiator 
4C90 


- 12 - 


4C90 10.47 



2 l 

, 3".. .. _ . 

4 

23 

17-1311011 

Wspornik 

1 

24 

PN-85/M-82105 

Sruba M6xi6-5 ( 8-B-Pe/Zn5c 

2 

25 

17-1311027 

Przeudd przelewony chlodnicy 

1 

26 

09-1301220 

Chlodnica kpl. 

1 

27 

117.050-030837 

Kurek spustoay 

1 

28 

09-1302012 

Wspornik chlodnlcy prawy 

1 

29 

17-13H030 

Korek zbiornika ukladu chlodzenla 

1 

30 

17-1311033 

Uazczelka korka 

1 

31 

17-1311020 

Zblornik ukladu chlodzenia 

i 

32 

17-1311012 

Obejma mocujqco 

i 

33 

DIN-3017 

Obejma TOltHO l6-25/9-C7Wi 

i 

34 

17-1311049 

Miseczka 

2 

35 

17-1311048 

Spr^zyna 

1 

36 

PN-85/M-82101 

Sruba M6X40-4 ,6-B-Fe/Zn5c 

1 


z - cz$8ci none 1 zmienione 







Diesel engines - fuel tank 


30 


ZBIORNIK PALIWA KPL. 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopiert zamiennoSci 


1987-05 


11.04 



Poz. 

Nr cze$ci 

Nazwa cz^ci 

Szt. 


1 

16-1101250 

Zbiomik bez smoka 1 ^ 

1 


1 

16-1101200 

Zbiornik ze smokiem^ 

1 

^l_ 17 

1 

16-1101020 

Zbiornik paliwa kpl.^’ ^ 

1 


1 

16-1101030 

Zbiornik paliwa kpl.^’ ^ 

1 


2 

51-1101093-T 

ZaSlepka otworu 

1 


3 

17-1101116 

Uszczelka 

2 

^_19 

4 

17-1104100 

Rurka ssgca ze smokiem 

1 


5 

PN-78/M-82007 

Podkladka 5,3 CAL-S 

13 


6 

PN-85/M-82215 

Wkret M5xl2-4.8-B Fe/Zn5c 

13 


7 

211-0000 

Korek z zamkiem^ 

1 

\J 

8 

WZ-60-Z-2/Z 

B^benek z kluczykiem^ 

1 

\r\ 

9 

17-1101145 

Odpowietrznik zbiornika paliwa 

1 

_J_?n 

10 

17-1101117 

Uszczelka 

1 


11 

17-1103005 

Korek z lancuszkiem kpl. (z tworzywa 

1 

- 21 



sztucznego) 



11 

762-1103005 

Korek z lancuszkiem kpl. (zblachy) 

1 


12 

17-1103010 

Korek zbiornika paliwa 

1 


12 

20-1103010-3 

Korek zbiornika paliwa^ 

1 

2^— -23 

13 

01-1103075 

Uszczelka korka 

1 

1 

14 

762-1103040 

tancuszek korka kpl. 

1 

J 

15 

PN-63/M-74905 

Opaska kpl. B195C 

2 


16 

A03-1101095 

i Przewod odpowietrzajgcy 

1 


17 

17-1101130 

Wlew zbiornika kpl. 

1 


18 

A03-1101070 

Przewod gumowy 

1 

-22 

19 

PN-63/M-74905 

Opaska A62c 

2 

,24 

20 

17-1101150 

Zbiornik paliwa bez smoka 6 '* 

1 


20 

17-1101100 

Zbiornik paliwa ze smokiem 6 ^ 

1 

9 A 

20 

17-1101020 

Zbiornik paliwa kpl. 6 ^’ 7 ' ) 

1 


20 

17-1101030 

Zbiornik paliwa kpl. 6 ^ 

1 


21 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B Fe/Zn5c 

8 


22 

PN-78/M-82005 

Podkladka 8,4 Fe/Zn9c 

8 


23 

A03-1101123 

Podkladka krotka 

8 


24 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta 8,2 Fe/Fg 

10 


25 

PN-85/M-82242 

Sruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c 

10 


26 

A03-1101130 

Oslona zbiornika paliwa 

1 


27 

PN-74/M-82153 

Nakr^tka M6-04-B Fe/Zn5c 

2 




ZBIORNIK PALIWA KPL 



1987-05 


11.04 


______r 

Poz. 

Nr cz?6ci 

Nazwa cz?6ci 

2B 

PN-77/M-82008 

353052-P8 ' 

Podkladka spr?2ysta 6.1 Fe/Fg 

Korek spustowy 


^Tylko do samochodow A11B i A16B. 

^Sklada si? z poz. 1, 11, 29 lub 1, 11, 15, 16- 

3) Do samochodow dla NRD sklada si? z poz. 1,29, 7, 15, 16 < 

4) 01a CSRS i NRO . 

5) DlaZSRR. 

6) Do A06B, A07B, A13B, 

7 ^Sklada si? z poz. 1, 27, 11 lub llx, 17, 19, 18, 16, 15. 

®^Do samochodu dla CSRS i NRO sklada si? z poz. 1, 17, 19, 18, 16, 

15, 7. 

UWAGA. Cz?sci poz. 26,28 aktualnedo 19B7.12.31. Po tym terminie tylko 
jako czesci zamienne. 



Diesel engines - fuel tank 





Diesel engines - fuel tank 
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DIM 301? 

Obejmo TORfiG t&-25/9-C7Wi 

: 

J& ' 

i9. 

DIM 301? 

Obejaa TOttRC 50-70/9-C7W1 

<£» 

i 

I 

1 FH-88/M-82i44 

Nakr«|tka M8-5-B Fe/Zn Sc 

j 

to 


B pasycji 6 * .Vkr^t M5 a4.2~4»0-B Fe/Zn 5c zmit.nlono iiczb^ sztuk na 3 



Diesel engines - PP4Me injection pump 
4C90 


POMPA WTRYSKOWA PP4Me 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 


1987-11 


11.20 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz§£ci 

Szt. 

1 

1.4.0705 

Kolo z^bate nap^du pompy 

1 

2 

1.9.0967 

Uszczelka 

2 

3 

1.8.3627 

Podkladka odleglosciowa 

1 

4 

2.36.993 

Przewod tloczgcy IV cylindra 

1 

5 

2.36.592 

Przewod tloczgcy III cylindra 

1 

6 

2.35.591- 

Przewod tloczgcy II cylindra 

1 

7 

2.36.590 

Przewod tloczgcy I cylindra 

1 

8 

2.76.077 

Pompa wtryskowa PP4Me 3134 

1 

8 

2.76.066 

Pompa wtryskowa kpl. 

l’ 

9 

PN-84/M-82165 

Nakr^tka M10-6-B 

3 

10 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z10.2-Fe/Fg 

3 

11 

PN-78/M-82006 

Podkladka 10.5-Fe/Zn9c 

3 

12 

2.36.601 

Pompa wtryskowa kpl. (poz. 1, 8) 
z pompg paliwa 

1 

13 

2.36.506 

Urzgdzenie "stop" (wylgczajgce) 

1 


UWAGA. 

Na cz^sci zamienne do silnikow przedzmianowych nie b§dg dostarczane 
przedzmianowe pompy wtryskowe nr kat. 2.76.066. (Motorpal CSRS). 

W przypadku wymiany pompy wtryskowej przedzmianowej nr kat. 2.76.066 
na pozmianowg nr 2.76.077, nalezy zakupic dodatkowo: 

1. pokryw^ zaslepiajgcg otwor na pompie paliwa nr kat. 1.7.2106 

2. przewod przelewowy kpl. pompa wtryskowa - pompa paliwa 2.36.586 

3. przewod kpl. filtr paliwa - pompa wtryskowa 2.36.503 

4. przewod przelewowy kpl. pompa wtryskowa - filtr paliwa 
nr kat. 2.36.502 

5. przewod kpl. pompa paliwa - filtr paliwa nr kat. 2.36.585. 

Pompa wtryskowa 2.76.066 jest stosowana do dnia 1987.IX 30 
a pompa 2.76.077 od 1987.X.01 (prod. CSRS). 











































Diesel engines - PP4Me 3134 injection pump 
4C90 



POMPA WTRYSKOWA PP4Me 3134 


1987-05 

11.21 




Poz. 

Nr cz?6ci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopiert zamienno6ci 


753-961712 

753-961713 

753-961714 

753- 961715 
360-961530 
360-961180 

754- 961719 
CSN021740.02 
CSN021207.52 
397-962655 
754-961403 
397-961575 
754-961532 
CSN029280.2 
CSN022931 
360-969990 
754-961760 
754-961371 
754-961751 
754-961232 

753- 961652 
CSN029310.2 
360-961101 

754- 961650 
754-961502 
754-961651 
CSN301385.il 
360-961201 
CSN024630 
754-961401 
CSN029310.2 
360-961430- 
CSN137993.92 
CSN029310.2 
CSN021207.54 


Podkladka regulacyjna g=0,05 
Podkladka regulacyjna g=0,l 
Podkladka regulacyjna g=0,2 
Podkladka regulacyjna g=0,3 
Spr^Zyna tloczka 
Pokrywa centrujgca 
Podkladka g=0,5 
Podkladka 6.1 
Sruba M6xl6 
Odpowietrznik ' 

Krociec gwintowany 
Podajnik 
Spr^Zyna zaworu 
Uszczelka 16x12 
PierScien 47 
Zawor tloczny 

Uszczelnienie zaworu tlocznego 
Miseczka dolna 
Podkladka regulacyjna 
Popychacz . 

Sruba odpowietrzajgca* 
PierScieri 6x10 
Korpus kpl. 

Sruba odcinajgca 
Dzwignia regulacyjna 
Korek oporowy 
Spr^Zyna 3x6,5 
Walek krzywkowy 
LoZysko 6303 
Krociec 

PierScien 12x16 
Zawdr nadciSnieniowy 
Sruba 6 

Uszczelka 8x12 
Sruba M6xl2 


30 





















Diesel engines - PP4Me 3134 injection pump 
4C90 























Diesel engines - rpm regulator 
4C90 



REGULATOR OBROTOW 


1987-12 

11.22 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa czgSci 

Szt. 



754-962270 

360-962532 

754-962457 

754-962340 

754-962360 
754-962400 
754-962712 
754-962711 
754-962680 
754-962453 
CSN021781.05 
CSN022108 
CSN021401.22 
CSN021741.05 
CSN021702.12 
754-962633 
362-962520 
.754-962715 
360-962533 
754-962592 
754-962581 
754-962535 
754-962575 
390-962712' 
390-962711 
390-962710 
303-962722 
303-962721 
CSN024640 
754-962291 
754-962761 
754-962577 


Tuleja slizgowa 

Spr^yna 

Ci^gno 

CiQZarek kpl. 

Kamien 

Rami§ ci^zarka 
Czop nosny 
Spr§2yna zabieraka 
Podkladka 

Podkladka spr§2ysta 

Nakr^tka 

Ci^gno 

Zawleczka 1,6x12 
Czop 6x17x11,7 
Nakr^tka M6 
Podkladka 
Podkladka 6,4 
NakrQtka regulacyjna 
Tulejka 

Podkladka regulacyjna g=0,l mm 
Spr§2yna 

Czop blegu jalowego 

Czop 

Spr^zyna 

Czop srodkowy 

Podkladka regulacyjna g=0,6 mm 
Podkladka regulacyjna g=0,5 mm 
Podkladka regulacyjna g=0,4 mm 
Podkladka regulacyjna g=0,3 mm 
Podkladka regulacyjna g=0,2 mm 
t_o2ysko 6200-2RS 
Tuleja 

Pierscien zabezpieczajgcy 
Kolek 

Ci^2arek kpl. 


1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

r 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

1 

2 
1 


2 


























Diesel engines - rpm regulator 
4C90 



REGULATOR OBROTOW 


1987-12 

11.22 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 



754-962290 

754-961802 

753- 962712 

754- 962850 
CSN022929.02 
754-962713 
754-962682 
360-362301 
754-962513 
754-962512 
CSN022929.02 
754-962583 
754-962801 - 
C5N021143.54 
CSN021741.09 
310-961730 
754-962108 
CSN022929.02 
CSN029310.2 
310-962651 
754-962470 
360-962572 
754-962307 
CSN029401.0 
CSN021103.54 
CSN021744.09 
314-962481 
CSN021401.22 
335-962600 
754-962605 
754-962201 
754-961802 
CSN0212Q8.54 
CSN021207.54 
CSN021741.09 


tozysko 

Uszczelka 

Podkladka g-0,3 mm 
Uszczelka 
Pierscien 4 
Podkladka 

Nakr^tka zabezpieczajgca 
Tulejka korektora 
Dzwignia glowna 
Dzwignia podwojna 
Pierscien 6 
Czop 

Pierscien uszczelniaj'gcy 

Sruba M6x30 

Podkladka 6 

Podkladka 

Korpus regulatora 

Pierscien 15 

Pierscien uszczelniajgcy 10x14 

Korek 

Rolka 

Czop rolki 
tozysko 

tozysko 11x19x5 
Sruba M6xl4 
Podkladka 6,4 
Widelki 
Nakr^tka M5 
Sruba 

Sruba nastawna 
Walek mimosrodowy 
Uszczelka 
Sruba M6xl8' 

Sruba M6xl8 
Podkladka 6' 


•1 

1 

2 

1 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

6 

6 

6 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 


33 
































Diesel engines - rpm regulator 
4C90 



REGULATOR OBROTOW 


1987-12 

11.22 


Poz. 

Nr cz^6ci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 


Zmiana 



Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 


310-961730 
734-962171 
754-962851 
360-962502 
CSN021103.24 


Podkladka 
Ci^gno 
Uszczelka 
Dzwignia 
Sruba M6xl8 


34 































Diesel engines - fuel pump 
4C90 


POMPA PALIWA 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieb zamiennoSci 


1987-11 


21^^ 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 



1 

754-965570 

Czop dociskowy z tulejg 

1 



2 

06347-21 

Lgcznik 

1 



3 

C5N029280.2 

Pierscien 22x18 

1 



4 

CSN029281.2 

Pierscien 28x2 

1 


/ V16 

5 

754-965100 

Korpus 

1 



6 

753-965161 

Tloczek kpl. 

1 


V —-17 

7 

753-965530 

Spr^zyna 

1 

lb 

~~~~-- 

0 

753-965711 

Uszczelka 

1 


—-19 

9 

753-965431 

Zawor ssgcy 

1 

25 — 


10 

CSN029280.2 

Pierscien 25x21 

1 


^-20 

11 

335-965101 

Korek 

1 





Przewod przelewowy kpl.: 




12 

2.36.586 

pompa wtryskowa - pompa zasilajgca 

1 



13 

CSN029310.2 

Pierscien 12x16 

6 





Przewod kpl.: 




14 

2.36.585 

filtr paliwa - pompa zasilajgca 

1 


13 

15 

CSN137993.92 

Sruba 6 

3 



16 

310-965680 

Nakr^tka 

1 



17 

397-965801 

Uszczelka 

1 



18 

CSN029280.2 

Pierscien 11x7 

1 



19 

310-965140 

Cylinder 

1 



20 

C5N029310.2 

Pierscien 14x20 

1 

"^0?) . 


21 

310-965490 

Pokr^tlo 

1 



22 

310-965450 

Ci^gno 

1 

^12 / 


23 

397-965163 

Tlok 

1 

13_y/ Wu 


24 


Podkladka spr^zysta 

2 



25 


Sruba 

2 

14—^^ p 






15—" ^ 







11.23 


































Diesel engines - exhaust 
4C90 



UKLAD WYDECHOWY 


1987-11 

12.03 


Poz. 

Nr cz$£ci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 



1 
2 
3 
* 4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 


PN-60/M-82131 

09-1203025 

PN-78/M-8200$ 

292782-P 

11-5244-1 

11- 5249-1 
PN-85/M-82242 
A03-1203110 
PN-77/M-82008 
PN-86/M-82144 
462.000 
PN-86/M-82144 
20-1203049-2 
PN-78/M-82005 

12- 1203115 
PN-85/M-82105 
09-1203122 
PN-77/M-82008 
PN-8.6/M-82144 


Sruba M10-M10xlx35-Fe/Zn5c 
Rura wydechu kpl. 

Podkladka 10,5-Fe/Zn9c 
Nakrqtka 

Strzemiq rury wydechu 
Jarzmo rury 

Sruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn5c 
Wieszak rury wydechowej 
Podkladka sprqzysta Z8,2-Fe/Fg 
Nakretka M8xl-5-B-Fe/Zn5c 
Tlumik 

Nakrqtka M8-5-B-Fe/Zn5c 
Nakladka gorna 
Podkladka 8,4-Fe/Zn9c 
Pas zawieszenia rury 
Sruba M6x25-5.8-B-Fe/Zn5c 
Obejma rury tlumika 
Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Fg 
Nakr^tka M6-5 r B-Fe/Zn5c 


3 

1 

3 

6 

1 

1 

3 

1 

3 

2 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


«• 


i 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieh zamienno^ci 


< 


S6 
































Diesel engines - water pump 
4C90 



POMPA WODNA 


1987-07 

13.08 



Ppz. 

Nr cz?6ci 

Nazwa cz^ci 

Szt. 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 


PN-86/M-82144 

PN-77/M-82008 

4102348 

4197887 

13824221 

12933011 

12948101 

4081298 

10725911 

4117396 

4074781 

4223745 

4074783 

4077628 

4078575 

4074785 

4117394 

4025548 

1376330 

ZN-82/MpCh-G/Sa-41 

4100693 

4077627 

1.9.0439 

PL262539 

1.7.1628 

PN-85/M-82101 

PN-82/M-82024 

PN-86/M-82144 

2.75.016 

4112956 

4078578 

4138765 

4067050 


Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Fg- 
Podkladka., 

Wentylator kpl. 

Sruba 

Nakr^tka 

Podkladka zabezpieczajgca 

Podkladka 

Nakr^tka 

Pierscien 

Sruba 

Lozysko kulkowe 

Piasta wylgcznika 

Plytka zabezpieczajgca 

Podkladka 

Sruba 

Pierscien 

Kolo pasowe kpl. 

Walek kpl. 

WkrQt 

Pasek klinowy 9,5x8x1025 mm 
Podkladka odleglosciowa 
Sworzen 
Przewod 

Opaska zaciskowa 
Korpus 

Sruba M8x35-5.8-Fe/Zn5c 
Podkladka 8,2 Fe/Fg 
Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 
Pompa wody kpl. 1 ^ 

Szczotka elektromag. kpl. 
Spr^zyna 
-llszczelka walka 
Wirnik 
Uszczelka 


37 



















Diesel engines - water pump 
4C90 


POMPA WODNA 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz^6ci 

Szt. 

36 

1.7.0660 

Pokrywa pompy wody 

1 

37 

1.9.0417 

Uszczelka 

1 

38 

4117401 

Wylgcznik automatyczny wentylatora^ 

1 

39 

PN-85/M-82105 

Sruba M6x29-5.8-B-Fe/Zn5c 

3 

40 

1.9.0418 

Podkladka odleglosciowa 

2 

41 

PN-85/M-82207 

Wkr^t M6xl8-5.8-B-Fe/Zn5c 

1 

42 • 

2.75.015 

Pompa wodna ze sprzQalem 
elektromagnetycznym3; 

1 


1987-07 


13.08 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 


* Sklada si^ z cz^sci poz. 
2 ) 

Skiada siq z czgsci poz. 
■^Sklada si% z cz^sci poz. 


2, 19, 20, 26, 32+36, 39+41. 
5+18, 22, 23. 

38, 42. 


38 

















Diesel engines - overview 
4CTi90 ~ 


SILNIK WYSOKOPR^ZNY (4CTI90) 


SWB&LWB 11000 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

i 

s 

u 


MODEL 


R 

/ 

1 

i 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

L 

O 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT LV LC 


L 

s 

c 



[ 02 ] 

350410502000 


Silnik turbodotadowany 4CTI90-1 BE6A0511 

s &C37&CT3&K88&N49. 1 


75 kW 


37 








































































































Diesel engines - vacuum pump 
4CTi90 


POMPA PODCISNIENIOWA (4CTI90) 



1 




SWB&LWB 11030 


i 

T 

C 


s 

u 

B 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

NR CZ^SCI 

MODEL 

1 

R L 

OPCJA / O UWAGI 

L S 

C 

A 

L 

WERSJA 


L 

LT 

LV 

LC 


[01] 

Pompa podcisnieniowa kpl. 

389999998700 

s 





1 

[02] 

Sruba 

mocuj£[ca pomp§ M8x20-8.8-B 

917205442 

s 





2 

[03] 

Podktadka spr^zysta 8,2 

782013678 

s 





2 

[04] 

Pierscien 

uszczelniajatcy 

701684014 

s 





2 

[05] 

Opask 

a 




701684216 

s 





1 

[06] 

Nakretka M8-5-B 


940200422 

s 





1 

[07] 

Podkladka spr^zysta Z 8,2 

782013678 

s 





1 

[08] 

Podktadka 8,4 



9C82005004AL 

s 





1 

[09] 

Przewod: 

pompa | 

podcisnieniowa -trojnik 

389999996480 

s 





1 

[10] 

Opaska zaciskowa T0RR016-27/9-C7W2B 

882013013 

s 





2 

[11] 

Uchwyt przewodu 


782015885 

s 





1 

[12] 

Pierscien 

uszczelniajatcy 

244601081400 

s 





2 

[12] 

Trojnil 





244601080800 

s 





1 

[13] 

Przewod 




244601080900 

s 





1 

[14] 

Zawor 

zwrotn; 

/ 


244601081000 

s 





1 

[15] 

Opask 

a 




244601081100 

s 





1 

[16] 

Trojnil 





244601081200 

s 





1 


77 

















Diesel engines - vacuum pump 
4CTi90 


POMPA PODCISNIENIOWA (4CTI90) 





ID 


I S 
T U 
C B 


NR CZ^SCI 


[17] 

244601081300 


SWB&LWB 11030 


NAZWA CZ^SCI 


MODEL 


R 

/ 

1 

i 


A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

L 

0 

s 

c 

UWAGI 

L 

LT 

LV 

LC 



L 


Przewod 







s 







1 



7S 

















Diesel engines - oil pump 
4CTi90 


POM PA OLEJU ROTACYJNA (4CTI90 i 4CT90) 



6 




SWB&LWB 11031 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

i 

s 

u 


MODEL 

1 

R L 

OPCJA / O 

L S 
C 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT 

LV 

LC 




[01] 

Korpus pomp; 

y 




779059054 

s 





1 



[02] 

Pierscien 

uszczelniajatcy MVQ-70-N-25,2x3 



793444400 

s 





1 



[03] 

Przewod ss^cy ,kpl. 



779059538 

s 





1 



[04] 

Pierscien 

uszczelniajatcy 120x3 



079509404 

s 





1 



[05] 

Pokrywa pompy 




779059049 

s 





1 



[06] 

Uszczelka 

pompy 

oleju 



701683638 

s 





1 



[07] 

Sruba 

M6x2G- 

5.8-1 

B 



911500322 

s 





5 



[08] 

Podktadka spr^zysta Z6,1 



954000951 

s 





5 



[09] 

Komplet wirnikow pompy oleju 



779058029 

s 





1 



[10] 

Pierscien 

uszczelniajctcy 18,3x2,4 



782014745 

s 





2 



[11] 

Kotek 

6x16-A 





782015396 

s 





2 



[12] 

Sruba 

z gniazdem 

i M8x20-8.8-B 



911502122 

s 





2 



[13] 

Podktadka spr^zysta Z8,2 



782013678 

s 





2 



[14] 

Korek 







782015656 

s 





1 



[15] 

Pierscien 

uszczelniajctcy 21,3x2,4 



782014748 

s 





2 



[16] 

Spr^zyna 






000184238 

s 





1 



[17] 

Podktadka regulacyjna 



000121331 

s 





3 



77 














Diesel engines - oil pump 
4CTi90 


POM PA OLEJU ROTACYJNA (4CTI90 i 4CT90) 



6 




SWB&LWB 11031 


ID 

NAZWA CZ^SCI 





MODEL 


1 

1 

s 







R L 

T 

u 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA / O UWAGI 

C 

B 







L S 




L 

LT 

LV 

LC 


C 


[18] 

Tloczek 





782015901 

s 





1 


[19] 

Korpus zaworu 



000150763 

s 





1 


[20] 

Pierscien 

uszczelniajatcy 28,2x3 


782014747 

s 





1 


[21] 

Pierscien 

uszczelniajatcy 27,3x2,4 


793444852 

s 





1 


[22] 

Zaslepka 





782015403 

s 





1 


[23] 

Korek 






782015402 

s 





1 


[24] 

Pierscien 

uszczelniajatcy typu "O" 


782014262 

s 





1 


[25] 

Uszczelka 





782013913 

s 





1 


[26] 

Sruba 

z gniazdem 

i M8x50-8.8 


782015401 

s 





1 


[27] 

Sruba 

z gniazdem 

i M8x45-8.8 


911502822 

s 





2 


[28] 

Pierscien 

uszczelniajatcy AS35x47x7 RDF-FPM 


743444850 

s 





1 


[29] 

Sruba 

z gniazdem 

i M8x30-8.8 


541500083 

s 





3 


[30] 

Podkladka spr^zysta Z8,2 


782013678 

s 





5 


[31] 

Sruba 

dwustronna M8x25-5.8 


913053520 

s 





2 


[32] 

Sruba 

dwustronna M8x55-8.8 


782016358 

s 





2 


[33] 

Zawor 

przelewowy, kpl. (No. 14-21) 


779057330 

s 





1 


[34] 

Pompa oleju, 

kpl. 

(No. 1; 4; 5; 7-11; 22-24; 33) 


779057550 

s 





1 


WJ 














Diesel engines - fuel filter 
4CTi90 ~ 


FILTR PALIWA 



ID 


I S 
T U 
C B 


NR CZ^SCI 


[ 01 ] 

350410011010 

[ 02 ] 

389999998310 

[03] 

389999999910 

[04] 

782015477 

[05] 

000192089 

[06] 

389999998680 

[07] 

782014947 

[08] 

000121596 

[ 10 ] 

330411142100 

[ 11 ] 

782018316 

[ 12 ] 

782018275 

[13] 

9A82105085AB 


SWB&LWB 21130 


NAZWA CZ^SCI 

MODEL I 

T- R L 

? WERSJA OPCJA / O UWAGI 

L L 6 

L LT LV LC C 


Filtr paliwa z podgrzewaczem 

s 

Wkfad filtra paliwa 

s 

R^czna pompka paliwa 

s 

Opaska zaciskowa 10-16/7,5 

s 

Przewod paliwa 

s 

cznik obrotowy 

s 

Sruba lacznika 

s 

Uszczelka 

s 

Wspornik 

s 

Podktadka 10,5 Fe/Zn9cC 

s 

Podktadka spr^zysta Z 10,2 Fe/Zn9c 

s 

Sruba M10x30-8.8-B-Fe/Zn8cC 

s 


1 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

4 

1 

2 

2 

2 


95 


























Diesel engines - air filter 
4CTi90 ~ 


FILTR POWIETRZA 




ID 


I S 
T U 
C B 


NR CZ^SCI 


[ 01 ] 

793444872 

[ 02 ] 

782015489 

[03] 

951000212 

[04] 

940200222 

[05] 

782015490 

[06] 

782015438 

[07] 

782015439 

[08] 

946000822 

[ 10 ] 

721206615 

[ 11 ] 

782014139 

[ 12 ] 

701684068 

[13] 

782018342 

[14] 

701684286 

[15] 

350811099930 

[15] 

350811099940 

[16] 

782018338 

[17] 

782015734 


SWB&LWB 21137 


NAZWA CZ^SCI 

MODEL I 

T- R L 

? WERSJA OPCJA / O UWAGI 

L L 6 

L LT LV LC C 


Uszczelka 

s 1 

Pokrywa wewn^trzna 

s 1 

Podktadka 6,4-Fe/Zn5c 


s 

Nakr^tka M6-5-B Fe/Zn5c 

s 

Pokrywa zewn^trzna 

s 

Podktadka 

s 

Odpylacz 

s 

Nakr^tka skrzydetkowa M6-5 Fe/Zn8c 

s 

Przewod ss^cy 

o 

Obejma zaciskowa TORRO 70-90/9-C7W2B 

s 

Przewod dolotowy 

s 

Nakr^tka RM8-5-B Fe/Zn8cC 

s 

Obudowa filtru powietrza 

s 

Wktad filtra powietrza 


2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 


a 1 

Wktad filtra powietrza 

a 

Obejma zaciskowa TORRO 80-100/9-C7W2B 
s 3 

Filtr powietrza kpl. 

s 1 


w 


































PETROL ENGINE 



Petrol engine - overview 
S-21 


9. TABLICE CZESCI ZAMIENNYCH 


SILNIK KPL. S21 ZE SPRZ^GLEM 
I SKRZYNIA BIEGOW 


1987-05 

Nazwa czgSci 


10.00 


Poz 



Nr czgSci 


161-1000300-8 

161-1000300-81 

161-1000400-2 

16-1000430 

161-1000300-7 

161-1000300-71 

161-1000400-1 

161-1000301-8 

161-1000301-81 

161-1000300-4 

161-1000300-41 

161-1000300-3 

161-1000300-31 

18-1000350 


Silnik kpl. ze skrzynig trzybiegowg, 
z gaznikiem Webera - standard 

Silnik kpl. ze skrzynig trzybiegowg, 
z gaznikiem Webera - standard!) 

Silnik kpl. z wyposazeniem bez skrzyni 
biegow, z gaznikiem Webera - standard 

Silnik kpl. bez wyposatenia i skrzyni 
biegow, z gaznikiem Webera 

Silnik kpl. ze skrzynig trzybiegowg, 
z gaznikiem Webera - tropik 

Silnik kpl. ze skrzynig trzybiegowg> 
z gaznikiem Webera - tropikl) 

Silnik kpl. z wyposazeniem bez skrzyni 
biegow, z gaznikiem Webera - tropik. 

Silnik kpl. ze skrzynig trzybiegowg, 
z gaznikiem Webera - standard, bez 
wentylatora 

Silnik kpl. ze skrzynig trzybiegowg, 
z gaznikiem Webera - standard, bez 
wentylatoral) 

Silnik kpl. ze skrzynig czterobiegowg, 
z gaznikiem Webera - standard 

Silnik kpl. ze skrzynig czterobiegowg, 
z gaznikiem Webera - standardl) 

Silnik kpl. ze skrzynig czterobiegowg, 
z gaznikiem Webera - tropik 

Silnik kpl. ze skrzynig czterobiegowg, 
z gaznikiem Webera - tropikl) 

Silnik kpl. ze skrzynig trzybiegowg, 
z gaznikiem Oikov - standard 


1 ) 


Zgaznikiem 28/35S2A. 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieri zgmiennoSci 


































































































































































Petrol engine - hull 
S-21 



KADLUB SILNIKA 


1987-05 

10.02 


Poz. 

Nr cz^6ci 

Nazwa czq£ci 

Szt. 



S21-1002009-4 

20-1002021-N 

258611-P18 

11-6335-2 

11-6336-2 

11-6341 

11-6699 

11-6702-12 

PN-85/M-82105 

20-1005190 

521-1002036 

11-6094 

11-6095 
PN-82/M-82023 
296992-P 
296997-P 
295124—P 
295128-P 
S21-1002211 
262531-P8 
20-1002128 
521-1002037 
S21-1002038 
S21-1002039 
521-1002040 
20-1002045-2 
20-1002050-2 
102002-P 
PN-86/M-82144 
PN-85/M-82242 
PN-82/M-82023 
PN-77/M-82008 
20-1002058 
20-1002061 
20-1002064 


Kadlub silnika kpl. 

Tuleja cylindra 
Kolek 

Uszczelka pokrywy prawa 
Uszczelka pokrywy lewa 
Plytka zabezpieczajgca 
Gniazdo uszczelniacza 
Szczeliwo uszczelniacza 
Sruba M6xl2-5.B-B-Fe/Zn5c 
Sruba pokryw M 14 x 75 
* Podkladka specjalna 

Przewod smarowania kol zejbatych 
rozrzgdu 

Uchwyt przewodu 

Podkladka spr^zysta 6,4-Fe/Zn5c 

Zaslepka 

Zasleoka 

Kolek ustalajgcy 13x18 
Kolek ustalajgcy 
Korek stozkowy 3/8"-18 
Korek stozkowy l/8"-18 
Korek stoZkowy l/8"-27 
Sruba M14xll9 

Sruba mocowania glowicy M14xl32 
Sruba mocowania glowicy M14xl75 
Sruba mocowania glowicy M14xll5 
Tarcza przednia silnika 
Uszczelka tarczy' przedniej 
Sruba dwustronna M8xl6 
Nakr^tka M8xl,5-B-Fe/Zn5c 
Sruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta 8,4-Fe/Zn9c 
Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Zn9c 
Pokrywa nap^du rozrzgdu 
Nakladka pokrywy 
Uszczelka pokrywy * 


1 

4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

7 

8 

19 

1 

1 

7 

5 
1 
2 
2 
2 
3 
2 

3 
2 

4 
2 
1 
1 
1 
7 
7 
4’ 

13 

1 

1 

1 


11 









































Petrol engine - hull 
S-21 



1987-05 


Nr cz^Sci 


02-1005034-1 
PN-60/M-82131' 
PN-B5/M-82242 
■ PN-85/M-82242 
S21-1002070 
S21—1002122 
702-1002120 
702-1014011-2 

1/21704/90/14148 

17-1305010 

PN-85/M-82105 

PN-77/M-82008 

521-1002120 

521-1014055-1 

293264-P 

PN-75/M.82244 

51-1014053-2 

17-1305011 

0.32.193 


10.02 


Nazwa cz^ci 


Uszczelniacz przedni walu korbowego 
Sruba dwustronna M8xlx20-5.8-Fe/Fg * 
Sruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn5c 
Sruba M8xlx25-5.8-B-Fe/Zn5c 
Oslona olejowa komory popychacza 
Uszczelka 

Pokrywa komory kpl.^ 

Przewod odpowietrzania skrzyni 
korbowej^ 

Zacisk 1 ^ 

Korek spustowy wody kpl. 

Sruba M6xl6-5.8-R-B-Fe/Zn5c 

Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Fg 
2 ) 

Pokrywa komory popychacza 


Przewod przewietrzania* silnika 

, 2 ) 


, 2 ) 


Podkladka 

Sruba M8x65-5.8-B-Fe/Zn5c 
2 ) 

Uszczelka 
Korpus korka 
Trzpieh kurka 


. 2 ) 


Do silnika z gaznikiem Webera. 
Do silnika z gaznikiem Jikov. 


Szt 



















































GLOWICA SILNIKA 



Wprowadzenie 


Stopieh zamiennoSci 


Nazwa cz&ci 



10.03 


2 ) 


2 ) 


Nakr^tka M8xl 
Podkladka 8,4-Fe/Zn5c 
Uchwyt 
Uchwyt^ 

§ruba M8-M8xlx45-5.8 
Sruba M8-M8xlx85-5.8 
Zaslepka 

Uszczelka korka* 

Uszczelka korka 
Korek wlewu oleju kpl/ 

Korek wlewu oleju kpl. 

Pokrywa glowicy kpl. 

Glowica z mechanicznego rozrzgdu kpl 
Uszczelka pokrywy glowicy 
Glowica z gwiazdami i psg0icmi 
zaworow kpl. 

Korek gumowy glowicy 
Kolanko przewodu 
Przewod olejowy 

Uszczelka tylnej pokrywy glowicy 
Pokrywa tylnej glowicy ; 




PN-77/M-82006 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8xl-5-B-Fe/Zn5c 

20-3506046 

Tulejka gumowa 

521-1003081 

Uchwyt przewodu 

102002-P 

6ruba dwustronna 

17-1003021-1 

Gniazdo zaworu wydechowego^ 

17-1003021-1-N 

Gniazdo zaworu wydechowego 

17-1003021-1-N50 

Gniazdo zaworu wydechowego 

17-1003022-1 

Gniazdo zaworu ssgcego 

4) 

17-1003022-1-N 

Gniazdo zaworu ss^cego 

4) 

17-1003022-1-N50 

Gniazdo zaworu ssgcego 

S21-1003030-2 

Uszczelka glowicy 

S21-1003024 

Rurka rozdzialu wody 

S21-1003012 

Uszczelka zaworu nagrzewnicy 

PN-78/M 82005 

Podkladka 10,5-Fe/Zn9c 


































Petrol engine - head 
S-21 



/ . 


1987-05 


10.03 


Poz. 

Nr cz$6ci 

Nazwa cz§6ci 

29 

PN-86/M-82144 

Nakrejt'ka M10xl-5-B-Fe/Zn5c 

30 

PN-60/M-82131 

Sruba M10-M10xlx30-5.8-B-Fe/Zn5c 

31 

293309-P8 

Podkladka kullsta 

32 

S21-1003063 

Uszczelka obudowy termostatu 

33 

S21-1003025-2N 

Prowadnica zaworu 4 ^ 

34 

S21-1003961 

Obudowa termostatu 

35 

PN-60/M-82131 

Sruba M8-M8xlx20-5.8-Fe/Fg 

36 

S21-1003064 

Uszczelka obudowy termostatu 

37 

S21-1003062-2 

Pokrywa obudowy termostatu 


Stosowac do czasu wprowadzenia uchwytu 02-3706031 

2 ) 

Do silnika z gaznikiem Jikov. 

3 ^Do tropiku 2 sztuki. 

4) 

Gniazda nadwymiarowe. 
x - liczba sztuk wedlug potrzeby. 






































Petrol engine - pistons and connecting rods 
S-21 


TtOKI I KORBOWODY 



n 

13 




Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieii zamiennoSci 


1987-05 


Poz. Nr cz^Sci 


Nazwa cz^Sci 


10.04 

Szt. 


1 12-1004030-2 

1 12-1004030-2-N012 

1 12-1004030-2-N025 

1 12-1004030-2-N030 

1 12-1004030-2N080 . 

1 12-1004030-2-N100 

1 12-1004030-2-N125 

1 12-1004030-2-N150 

2 12-1004025-2 

2 12—1004025-2—N012 
2 12-1004025-2-N025 

2 12-1004025-2-N050 

2 12-1004025-2-N080 
2 12-1004025-2-N100 

2 12-1004025-2-N125 

2 12-1004025-2-N150 

3 12-1004035-2 

3 12-1004035-2-N012 

3 12-1004035-2-N025 

3 12-1004035-2-N050 

3 12-1004035-2-N080 

3 12-1004035-2-N100 

3 12-1004035-2-N125 

3 12-1004035-2-N150 

4 12-1004024-1 

4 12-1004024-1-N012 

4 12-1004024-1-N025 

4 12-1004024-1-N050 

4 12-1004024-1-N080 

4 12-1004024-1-N100 

4 12-1004024-1-N125 

4 12-1004024-1-N150 

4 20-1000101-2 

4 20-1000101-2-NO12 

4 20-1000101-2-N025 

4 20-1000101-2-N050 


Pierscien tlokowy uszczelniajgcy gorgy 
Pierscien tlokowy uszczelniajgcy gorny 
Pierscien tlokowy uszczelniajgcy gorny 
Pierscien tlokowy uszczelniajgcy gorny 
Pierscien tlokowy uszczelniaj^cy gorny 
Pierscien tlokowy uszczelniajgcy gorny 
Pierscien tlokowy uszczelniajgcy gorny 
Pierscien tlokowy uszczelniaj^cy gorny 
Pierscien tlokowy uszczelniajgcy dolny 
Pierscien tlokowy uszczelniaj§cy dolny 
Pierscien tlokowy uszczelniaj^cy dolny 
Pierscien tlokowy uszczelniajgcy dolny 
Pierscien tlokowy uszczelniaj^cy dolny 
Pierscien tlokowy uszczelniajgcy dolny 
Pierscien tlokowy uszczelniajgcy dolny 
Pierscien tlokowy uszczelniajgcy dolny 
Pierscien tlokowy zgarniajgcy 
Pierscien tlokowy zgarniajgcy 
Pierscien tlokowy zgarniajgcy 
Pierscien tlokowy zgarniajgcy 
Pierscien tlokowy zgarniajgcy 
Pierscien tlokowy zgarniajgcy 
Pierscien tlokowy zgarniajgcy A 
Pierscien tlokowy zgarniajgcy 
Komplet pierscieni na tlok 
Komplet pierscieni na tlok 
Komplet pierscieni na tlok 
Komplet pierscieni na tlok 
Komplet pierscieni na tlok 
Komplet pierscieni na tlok 
Komplet pierscieni na tlok 
Komplet pierscieni. na tlok 
Komplet pierscieni na silnik 
Komplet pierscieni na silnik 
Komplet pierscieni na silnik 
Komplet pierScieni na silnik 


4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4' 

1 

1 

1 

1 




















































Petrol engine^ pistons and connecting rods 
S-21 



1987-05 

10.04 

Poz. 

Nr cz 

:?Sci 

Nazwa czqSc: 

i 

Szt. 

4 

20-1000101-2-N0B0 

Komplet pierscieni na silnlk 

1 

4 

20-1000101-2-N100 

Komplet pierscieni na silnik 

1 

4 

20-1000101-2-N125 

Komplet pierscieni na silnik 

1 

4 

20-1000101-2-N150 

Komplet pierscieni na silnik 

1 

5 

12-1004015-31 

Tlok 


4 

5 

12-1004015-31-N000 

Tlok 


4 

5 

12-1004015-31-N008 

Tlok t 


4 

5 

12-1004015-31-N012 

Tlok 


4 

5 

12-1004015-31-N024 

Tlok 


4 

5 

12-1004015-31-N036 

Tlok 


4 

5 

12-1004015-31-N050 

Tlok 


4 

5 

12-1004015-31-N058 

Tlok 


4 

5 

12-1004015-31-N062 

Tlok 


4 

5 

12-1004015-31-N080 

Tlok 


4 

5 

12-1004015-31-N100 

Tlok 


4 

5 

12-1004015-31-N125 

Tlok 


4 

5 

12-1004015-31-N150 

Tlok 


4 

6 

11-6135-2 

Sworzen tlokowy 

4 

6 

11-6135-2-N008 

Sworzeh tlokowy 

4 

6 

11-6135-2-N012 

Sworzen tlokowy 

4 

6 

11-6135-2-N020 

Sworzen tlokowy 

' 4 

7 

12-1004022-2 

Pierscieri zabezpieczajgcy 

8 

8 

12-1004010-2 

Tlok kpl. 


4 

8 

12-1OO4.O1O-2-N0OO 

Tlok kpl. 


4 

8 

12-1004010-2-N008 

Jlok kpl. 


4 

8 

12-1004010-2-N012 

Tlok kpl. 


4 

8 

12-1004010-2-N024 

Tlok kpl. 


4 

8 

12-10040 < lO-2-N036 

Tlok kpl. 


4 

8 

12-1004010-2-N050 

Tlok kpl. 


4 

8 

12-1004010-2-N058 

Tlok kpl. 


4 

8 

12-1004010-2-N062 

Tlok kpl. 


4 

8 

12-10Q4010-2-N080 

Tlok kpl. 


4 

8 

12-1004010-2-N100 

Tlok kpl. 


4 

8 

12-1004010-2-N125 

Tlok kpl. 


4 

8 

9 

12-1004010-2-N150 

20-1004070-13 

Tlok kpl. 


4 

4 


16 


TtOKI I KORBOWODY 




-8 



13 


Wprowadzenie 


Stopiert zamiennoSci 






















































Petrol engine - pistons and connecting rods 
S-21 


TLOKI I KORBOWODY 




-8 



13 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 


Poz, 


1987-05 


Nr cz^Sci 


Nazwa cz^Sci 


20-1004070-13-N005 

20-1004070-13-N025 

20-1004070-13-N030 

20-1004070-13-N050 

20-1004070-13-N075 

20-1004070-13-N100 

20-1004070-13-N123 

20-1004060-13 

20-1004060-13-N005 

20-1004060-13-N025 

20-1004060-13-N030 

20-1004060-13-N050 

20-1004060-13-N075 

20-1004060-13-N100 

20-1004060-13-N125 

12-1004052-1 

20-1004095 

20-1004090 

521-1004045-1 


Nr pozycji 


poz. 1*4 


poz. It4, 5 i 6 


10.04 


Komplet panewek na czop 

Komplet panewek na czop 

Komplet panewek na ’czop 

Komplet panewdk na czop 

Komplet panewek na czop 

Komplet panewek na czop 

Komplet panewek na czop 

Komplet panewek korbowodu na silnik 

Komplet panewek korbowodu na silnik 

Komplet panewek korbowodu na silnik 

Komplet panewek korbowodu na silnik 

Komplet panewek korbowodu na silnik 

l^omplet panewek korbowodu na silnik 

Komplet panewek korbowodu na silnik 

Komplet panewek korbowodu na si'lnik 

Tulejka Iba korbowodu 

Sruba korbowodu 

Nakr^tka 

Korbowod kpl. 


Oznaczenie cz^sci nadwymiarowych 


N012 nadwymiar 0,24 mm 
NO25 nadwymiar 0,37 mm 
N050 nadwymiar 0,62 mm 
N080 nadwymiar 0,9? mm 
N100 nadwymiar 1,12 mm 
N125 nadwymiar 1,37 mm 
N150 nadwymiar 1,62 mm 


N000 nadwymiar 0,12 mm 
NO08 nadwymiar 0,20 mm 
N024 nadwymiar 0,36 mm 
N036 nadwymiar 0,48 mm 
NO50 nadwymiar 0,68 mm 
N058 nadwymiar 0,70 mm 
N062 nadwymiar 0,74 mm 


Szt 































































Petrol engine - pistons and connecting rods 
S-21 



TtOKI I KORBOWODY 



1987-05 


10.04 


Nr pozycji 


Oznaczenie cz^sci nadwymiarowych 


poz. 6 


N008 nadwymiar 0,08 mm 
NO 12 nadwymiar 0,12 mm 
N020 nadwymiar 0,20 mm 


poz. 9 


N005 podwymiar 0,05 mm 
N025 podwymiar 0,25 mm 
N030 podwymiar 0,30 mm 
N050 podwymiar 0,40 mm 
N075 podwymiar 0,75 mm 
N100 podwymiar 1,00 mm 
N125 podwymiar 1,25 mm 


Druga wersja panewek poz. 9 ma czlon /-14-/ zamiast /-13- 
np. 20-1004070-14, 20-1004070-14-N005 itd. 


/> 


Zmiana 


13 


Wprowadzenie 


Stopien zamienno£ci 


18 

































































Petrol engine - crankshaft and flywheel 
S-21 



Wprowadzenie 


Zmiana 


Stopieri zamiennoSci 



1987-05 

10.05 

Pqz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa czqSci 

Szt. 


1 

20-1005015-22 

Wal korbowy 

1 

2 

PN-85/M-86100 

to*ysko przednie (6203-2RS) 

1 

3 

17-1005121 

Nakr^tka Mllxl 

4 

4 

20-1005115-2 

Kolo zamachowe kpl. 

1 

3 

20-1005125-1 

Wieniec z^baty kola 

1 

6 

02-1005060 

Kolo pasowe walu korbowego 

1 

7 

20-1005180 

Podkladka spr^zysta 

1 

8 

20-1005054-W 

Zaz^biacz korby rozruchowej 

1 

9 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^ysta Z8,2 Fe/Fg 

3 

10 

PN-85/M-82242 

§ruba M8xl4-5.8-B Fe/Zn5c 

3 

11 

11-6313-1 

Piasta kola pasowego 

1 

12 

11-6310 

Odrzutnik oleju 

1 

13 

11-6306-12 

Kolo nap^dzaj^ce rozrzgdu 

1 

14 

11-6307 

Plytka oporowa 

1 

15 

11-6308-2 

Pierscien lozyska 

2 

16 

296140-P 

Wpust 8x6x28 

1 

17 

296075-P 

Wpust czolenkowy 32x6 

1 

18 

11-6387-2 

£ruba kola zamachowego 

4 

19 

12-1005131-1 

Panewka przednla (nominalna) 

1 

19 

12-1005131-1-N005 

Panewka przednia 

1 

19 

12-1005131-1-N030 

Panewka przednia 1 

1 

19 

12-1005131-1-N050 

Panewka przednia 

1 

19 

12-1005131-1-N075 

Panewka przednia 

1 

19 

12-1005131-1-N025 

Panewka przednia 

1 

19 

12-1005131-1-N100 

Panewka przednia 

1 

19 

12-1005131-1-N125 

Panewka przednia 

1 

20 

12-1005133-1 

Panewka Srodkowa (nominalna) 

2 

20 

12-1005133-1-N005 

Panewka Srodkowa 

2 

20 

12-1005133-1-N025 

Panewka Srodkowa 

2 

20 

12-1005133-1-N030 

Panewka Srodkowa 

2 

20 

12-1005133-1-N050 

Panewka Srodkowa 

2 

20 

12-1005133-1-N075 

Panewka Srodkowa 

2 

— 20 

12 - 1005133 - 1 -N 100 

Panewka Srodkowa 

2 

20 

12-1005133-1-N125 

Panewka srodkowa 

2 

21 

20-1005134-1 

Panewka tylna (nominalna) 

1 


19 








































Petrol engine - crankshaft and flywheel 
S-21 


20 


































Petrol engine - camshaft 
S-21 


WAL ROZRZADU 



Poz. 


Nr cz<*$ci 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieri zamiennoSci 


1987-05 


10.06 


Nazwa cz&ci 


11-6263-12 
11-6263-12-N002 

11-6263-12-N004 

11-6263-12-N006 

11-6263-12-N008 

11-6262-12 
11-6262-12-N002 

11-6262-12-N004 

11-6262-12-N006 

11- 6262-12-N008 

12- 1006023-12 
12-1006023-12-N002 

12-1006025-12-N004 

12-1006025-12-N006 

12-1006025-12-N008 

11-6261-12 

11-6261-12-N002 

H-6261-12-N004 

11-6261-12-N006 

11-6261-12-N008 

260417-P 

11-6252 

PN-77/M-B2008 

PN-85/M-82242 
11-6256 lub 
11-6256-11 


Tulejka IV walka rozrzadu 

Tulejka IV walka rozrzadu 
podwymiar 0,2 
Tulejka IV walka rozrzadu 
podwymiar 0,4 

Tulejka IV walka rozrzadu 
podwymiar 0,6 
Tulejka IV walka rozrzadu 
podwymiar 0,8 

Tulejka III walka rozrzadu 

Tulejka III walka rozrzadu 
podwymiar 0,2 

Tulejka III walka rozrzadu 
podwymiar 0,4 

Tulejka III walka rozrzadu 
podwymiar 0,6 

Tulejka III walka rozrzadu 

podwymiar 0,8 

Tulejka II walka rozrzadu 

Tulejka II walka rozrzadu 

podwymiar 0,2 

Tulejka II walka rozrzadu 

podwymiar 0,4 

Tulejka II walka rozrzadu 

podwymiar 0,6 

Tulejka II walka rozrzadu 

podwymiar 0,8 

Tulejka I walka rozrzadu 

Tulejka I walka rozrzadu 

podwymiar 0,2 

Tulejka I walka rozrzadu 

podwymiar 0,4 

Tulejka I walka rozrzadu 

podwymiar 0,6 

Tulejka I walka rozrzadu 

podwymiar 0,8 

Wpust d 21x5 
Plytka oporowa 

Podkladka spr^iysta Z8,2 Fe/Fg 
Sruba M8x20-5.8-B Fe/Zn5c 
Kolo z^bate 


Szt. 























Petrol engine - camshaft 
S-21 



22 


1987-05 


10.06 


Poz. 


Nr cz^Sci 


Nazwa czgSci 


10 

11 

12 

13 

14 


11-6258 

PN-82/82023 

PN-85/M-82242 

11-6255 

S21-1006015-3 


Podkladka specjalna 
Podkladka spr^zysta 13 Fe/Zn9c 
Sruba M12xl,25x25-5.8-B Fe/Fg 
Pier^cien odleglosciowy 
Walek rozrzgdu 


























Petrol engine - valves and tappets 
S-21 


ZAWORY I POPYCHACZE 



1987-05 


10.07 


F 

>oz. 1 

sir cz^6ci 1 

siazwa cz^Sci 1 

5zt. 


1 

S21-1007012-2 

Zawor ssgcy 

4 


2 

S21-1007013-5 

Zawor wydechowy 

4 


3 

70-6513-11 

Spr^zyna zaworu 

8 ■ 


4 

521-1007015 

Podkladka spr^zyny 

8 


5 

521-1007063 

Miseczka sprgzyny 

8 


6 

S21-1Q07062 

Wkladka miseczki 

8 


7 

11-6512 

Zamek miseczki 

16 


8 

S21-1007018 

Ostona olejowa zaworu ssgcego 

4 


9 

S21-1007032 

Tulejka dzwigienki zaworowej 

8 


9 

S21-1007032-1 

Tulejka dzwigienki zaworowej 

8 


10 

521-1007030-1 

Dzwigienka zaworu kpl. 

8 


11 

S21-1007021-1 

Wkr^t regulacyjny 

8 


11 

S21-1007021 

Wkrgt regulacyjny 1 ^ 

8 


12 

521-1007022 

Nakrgtka zabezpieczajgca 

8 


13 

S21-1007050 

Walek dzwigienki zaworow 

2 


14 

S21-1007051 

Podkladka oporowa 

2 


15 

S21-1007052 

Tulejka Igczgca walki 

1 


16 

' 521-1007054 

Spr^zyna srodkowa 

2 


17 

S21-1007055 

SprQzyna skrajna 

4 


18 

S21-1007056 

Sruba ustalajgca 

2 


19 

S21—1007057 

Korek walka 

2 


20 

S21—1007061-1 

Laska popychacza 

8 


21 

S21-1007070 

Popychacz 

8 


21 

S21-1007070-N002 

Popychacz (nadwymiar 0,02) 

8 


21 

S21-1007070-N020 

Popychacz (nadwymiar 0,20) 

8 


21 

S21-1007070-N050 

Popychacz (nadwymiar 0,50) 

8 


21 

S21-1007070-N080 

Popychacz (nadwymiar 0,80) 

8 


x) [ 

jruga wersja. 












































Petrol engine - exhaust collector 
S-21 


24 



1987-65 


10.08 


Poz 

■ Nr cz^dci 

Nazwa czgdci 

Szt. 

1 

702-1008010-3 

Przewod ssgco-wydechowy podgrzewacza 
z termostatem kpl.^ 

1 

1 

S21-1008010-3 

Przewod ssgco-wydechowy podgrzewacza 
z termostatem kpl. 2 ^ 

1 

2 

S21-1008062 

Uszczelka przewodu 

1 

3 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B Fe/Zn5c 

4 

3 

521-1008032 

Nakr^tka mocowania gaznika^ 

2 

4 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2 Fe/Fg 

8 

4 

PN-82/M-82024 

Podkladka sprgzysta 10,5 Fe/Zn9c 3) 

4 

5 

1/35172/10 

Sruba dwustronna 1 ^ 

4 

5 

PN-60/M-82131 

Sruba dwustronna M10xlx35-5.8 2 ^ 

2 

6 

4134439 

Zawor odpowietrzania silnika 1 ^’ ^ 

1 

7 

4101975 

Sprgzyna zaworu 1 ^’ ^ 

1 

8 

702-1008030-3 

Przewod ssgcy kpl.^ 

1 

8 

S21-1008030-3 

Przewod ssgcy kpl.^ 

1 

9 

702-1008035 

Koncowka^ 

1 

10 

20-1008019-1 

Uszczelka podgrzewacza 

1 

11 

S21-1008040 

Przewod wydechowy podgrzewacza 
z przepustnicg kpl. 

1 

12 

12-1008044-2 

Spr^zyna podgrzewacza 

1 

13 

S21-1008051 

Przeciwcigzar przepustnicy 

1 

14 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M5-5-B Fe/Zn5c 

1 

15 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprgzysta Z5,lYe/Fg 

1 

16 

290410-P8 

Sruba M5xl8 

1 

17 

12-1008072 

Plytka ustalajgca 

1 

18 

20-1008082-1 

Oslona termostatu 

1 

19 

702-1008091 

Plytka tlumigca^ 

1 

20 

258948-P 

Kolek 5x25 

1 

21 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8xl-5-B Fe/Zn5c 

4 

22 

40-3503025 

Podkladka 

2 

23 

PN-60/M-82131 

Sruba M10xlx30-5.8 Fe/Zn5c 

4 

24 

PN-60/M-82131 

Sruba M8xlx25-5.8 Fe/Zn5c 

4 

25 

17-3503061 

Sruba koncowki 

1 

26 

'i- 

17-3503060 

Koncowka przewodu 

1 


> nn l , ^ , 1 lem "T—yd/uiKiem jikov 
Do silruka z gaznikiem Jikov. 4; Nie wchodzi w sklad kompletu 

702-1008010-3. 











































Petrol engine - oil sump 
S-21 



MISKA OLEJU SILNIKA 



1987-OS 


10.09 


oz. 

1 

Nr cz$6ci 1 

20-1009070-1 

Nazwa cz^Sci 

Uszczelka prawa miski oleju 

2 

11-6701-1 

Uszczelki miski oleju 

3 

20-1009071-1 

Uszczelka lewa miski oleju 

4 

20-1009045 

Rurka miarki poziomu oleju 

5 

PN-77./M-82008 

Podkladka spr^zysta Z6,l Fe/Fg 

6 

PN-85/M-82105 

Sruba M6x25-5.8-B Fe/Zn5c 

7 

69-1009041 

Gniazdo rurki miski 

8 

63-1009042 

Uszczelka 

9 

PN-85/M-82105 

Sruba M6xl2-5.8-B Fe/Zn5c 

Miska oleju kpl.^ 

2) 

Miska oleju kpl. 

10 

702-1009010-21 

10 

20-1009010-5 

11 

70-6752 

Uszczelka miarki poziomu oleju 

12 

20-1009050-3 

Miarka poziomu oleju kpl. 

13 

PN-82/M-82023 

Podkladka spr^zysta 6,4 Fe/Zn9c 

14 

11-6706-1 

Podkladka pierscienia 

13 

11-6705-W 

Polpierscien uszczelki przedniej 

16 

PN-85/M-82219 

Wkr^t M6x20-4.8-B Fe/Zn5c 

17 

296507-P8 

Korek spustowy M22xl,5 

18 

297282-P 

Uszczelka korka is 22 

19 

PN-85/M-82242 

Sruba M8xl2-5’8-B Fe/Zn5c 

20 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8.2 Fe/Fg 

21 

20-1009080 

Podkladka okr^gla 

22 

PN-85/M-82242 

Sruba M8xl6-5.8-B Fe/Zn5c 

23 

70-6751-2 

Miarka poziomu oleju 


^Do silnika z gaznikiem Webera. 
2 ^Do silnika z gaznikiem Oikov. 

















































Petrol engine - oil pump 
S-21 


suction strainer 



Zmiana 


- 1 ,. 

Wprowadzenie 


26 


1987-05 


10.10 


Poz. 


Nr cz^gci 


PN-74/M-82153 

20-1010050 

PN-76/M-82001 

11-6643-1 

11-6660 

11-6669 

11-6661 


Nazwa czQ^ci 


Nakr^tka M16xl,5-5-B Fe/Fg 
Rurka ssgca 
Zawleczka S-3,2x28 
Kortcowka 

Ssak pompy oleju kpl. 
Siatka ssaka 
Pi.er6ci.eri 


Szt 



































Petrol 

S-21 


engine 


oil pump 



POMPA OLEJU 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopied zamiennoSci 



1 

2 

3 

4 
3 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


lr czeSci r 

703-1011010-11 

4azwa cz§£ci 

Pompa oleju kpl. 

20-1011015-2 

Korpus pompy kpl. 

11-6605-11 

Uszczelka pompy 

258616-P 

Kolek 6 4x22 

20-1011070 

Kolo z^bate napqdu 

20-1011040-11 

Walek kpl. 

20-1011042-2 

Walek pompy 

70-6613-21 

Kolo z^bate 

70-6617 

Uszczelka pokrywy 

703-1011050-21 

Pokrywa kpl. 

0.30.307 

Korek zaworu 

02800/60 

Uszczelka zaworu 

703-1011058 

Spr^zyna zaworu 

0.030.302 

Tloczek zaworu 

703-1011052-21 

Pokrywa pompy oleju 


11-6606-2 

PN-85/M-82242 

PN-77/M-82008 

PN-85/M-82242 

PN-77/M-82008 

20-1011082 

11-6653 


Sworzen 

Sruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta Z8,2 Fe/Fg 
Sruba M10x32-5.8-B Fe/Zn5c 
Podkladka spre?zysta Z10,2 Fe/Fg 
Przewdd oleju 
Zlgcze przewodu 












































Petrol engine - oil filter 
S-21 




28 


1987-05 


10.12 


POZ. 

Nr czeSci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1 

PP-6.2 

Filtr oleju 

1 

2 

16-1012012 

tgcznik kpl. 

1 

2 

17-1012012 

tgcznik kpl. 1 ^ 

1 

3 

FO-6.2-0.1 

Krociec 

1 

4 

ZN-74/MPM/06-484 

Korek A-ST M12xl,5oc 

1 

4 

2N-74/MPM/06-484 

Korek A-ST MUxl.SOC 1 ^ 

1 

3 

12-1012080-2 

Uszczelka 

1 

6 

PN-85/M-82242 

Sruba M8x25-3.8-B Fe/Zn5c 

4 

7 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z8,2 Fe/Fg 

4 

8 

FO-6,2-0,2/b 

tgcznik 

1 

8 

FO-6,2-0,2/a 

tgcznik^' 

1 


1> £ k 2KK " im ' *' lto ™ zamienne 




































Petrol engine - fuel system 
S-21 


UKLAD PALIWOWY 



Poz. 


1987-05 


Nr cz$6ci 


280084-P8 

17-1104010 

1/01685/90 

51-1104100-12 

S21-1104131-5 

20-3506046 

17-1104014 

17-1104016 

521-1104130-5 

S21-1104130-2 


Do gaznika Webera. 
Do gaznika 3ikov„ 


11.01 


Nazwa cz^Sci 


Koncowka prosta 
Przewod kpl. 
Zacisk 

Przewod gumowy 
Przewod gumowy 
Oslona gumowa 
*Przewod paliwa 
Przewod paliwa 


1 ) 


Przewod paliwa 
Przewod paliwa 


Szt. 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopiert zamiennoSci 



























Petrol engine - fuel tank 



1987-05 


11.04 





ZBIORNIK PALIWA KPL. 



1987-05 


11.04 


______r 

Poz. 

Nr cz?6ci 

Nazwa cz?6ci 

2B 

PN-77/M-82008 

353052-P8 ' 

Podkladka spr?2ysta 6.1 Fe/Fg 

Korek spustowy 


^Tylko do samochodow A11B i A16B. 

^Sklada si? z poz. 1, 11, 29 lub 1, 11, 15, 16- 

3) Do samochodow dla NRD sklada si? z poz. 1,29, 7, 15, 16 < 

4) 01a CSRS i NRO . 

5) DlaZSRR. 

6) Do A06B, A07B, A13B, 

7 ^Sklada si? z poz. 1, 27, 11 lub llx, 17, 19, 18, 16, 15. 

®^Do samochodu dla CSRS i NRO sklada si? z poz. 1, 17, 19, 18, 16, 

15, 7. 

UWAGA. Cz?sci poz. 26,28 aktualnedo 19B7.12.31. Po tym terminie tylko 
jako czesci zamienne. 



Petrol engine - fuel tank 





Petrol engine - fuel tank 


*** Jj^ xay- 


tM«riik pttltmm i-8245/ 
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1 FH-88/M-82i44 

Nakr«|tka M8-5-B Fe/Zn Sc 

j 

to 


B pasycji 6 * .Vkr^t M5 a4.2~4»0-B Fe/Zn 5c zmit.nlono iiczb^ sztuk na 3 



Petrol engine - fuel pump 
S-21 



POMPA PALIWA 




Poz. 

Nr cz^Sci 

1 

20-1106010-2 

2 

12-1106062 

3 

51-1106056 

4 

032.02.063 

3 

51-1106045 

6 

51-1106016 

7 

51-1106035 

8 

51-1106020 

9 

51-1106036 

10 

51-1106140-5 

11 

032.01.62 

12 

51-1106150 

13 

51-1106154 

14 

A13—1106011-1 

15 

PN-75/3688-01 

16 

A03-1106012 

17 

PN-76/M-82001 

18 

PN-78/M-82006 

19 

17-3508100-1 

20 

PN-85/M-82242 

21 

PN-77/M-82008 

22 

51-1106128 

23 

51-1106170 

24 

20-1106171-1 

25 

51-1106-118 

26 

51-1106120-2 

27 

51-1106124 

28 

20-1106110K 


UWAGA. Poz. 14*19, 


1987-05 


11.06 


Nazwa cz^6ci 

Szt. 

Pompa paliwa kpl. 

1 

Jarzmo osadnika 

1 

Szklanka osadnika 

1 

Uszczelka szklanki 

1 

Siatka filtrujgca 

1 

Glowica z zaworkami kpl. 

1 

Uszczelka zaworu 

2 

Zawor pompy 

2 

Jarzmo zaworow 

1 

Przepona pompy kpl. 

1 

Przepona 

1 

Spr^zyna przepony 

1 

Uszczelka ci^gna 

1 

Ci^gno pompy 

1 

Pierscien ochronny A6xl 

1 

Wspornik ci^gna 

1 

Zawleczka S-Zn-l,6xl2 

1 

Podkladka 4,3 Fe/Zn9c 

1 

Spr^zyna 

1 

Sruba M8x30-5.8-B Fe/Zn5c 

2 

Podkladka spr<?2ysta Z8,2 Fe/Fg 

2 

Sworzeri dzwigni 

1 

Uszczelka pompy 

2 

Podkladka izolacyjna pompy 

1 

Spr^zyna walcowa 

1 

Dzwignia ci^gna 

1 

Tulejka dzwigni 

Dzwignia pompy kpl. 

1 


20, 21, 23, 24 nie wchodzg w sklad pompy - poz. 1, 


































































Petrol engine - fuel pump 
S-21 


POMPA PALIWA 


1987-05 


11.06 



Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazya cz^Sci 

Szt, 

1 

991G053 

Sruba M5 

1 

2 

9920703 

Podkladka 

1 

3 

9910054 

Pokrywa osadnika 

1 

4 

9920704 

Filtr z uszczelkg 

1 

5 

51-1106016-2 

Glowica z zaworkami kpl. 

1 

6 

51-1106035 

Uszczelka & 18,5x15,5 

2 

7 

51-1106020 

Zaworek pompy kpl. 

2 

8 

51-1106036 

Jarzmo zaworow ' 

1 

9 

51-1106140-5 

Przepona pompy kpl. 

1 

10 

032.01.62 

Przepona pompy 

1 

11 

A13—1106011—1 

Ci^gno pompy 

1 

12 

BN-75/3688-01 

Pierscieh ochronny 

1 

13 

A03-1106012 

Wspornik ci^gna 

1 

14 

PN-85/M-82242 

Sruba M8x30-R-5.6-B Fe/Zn5c 

2 

15 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2 Fe/Fg 

2 

16 

PN-78/M-82006 

Podkladka 4,3 Fe/Zn9c 

1 

17 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-Zn-l,6xl2 

1 

18 

17-3508100-1 

Spr^zyna zwrotna 

1 

19 

51-1106150-W 

SprQzyna przepony 

1 

20 

51-1106154 

Uszczelka ci^gna przepony 

1 

21 

51-1106120-2 

DZwignia ci^gna 

1 

22 

51-1106124 

Tulejka dzwigni 

1 

23 

20-1106110-K 

Diwignia nap^du kpl. 

1 

24 

20-1106010-3 

Pompa paliwa kpl. 

1 

25 

51-1106128 

Sworzeri dzwigni 

1 

26 

51-1106170 

Uszczelka pompy 

2 

27 

51-1106171 

Podkladka izolacyjna pompy 

1 

28 

51-1106118-W 

Spr^Zyna pompy 

1 


UWAGA. Cz^sci poz. 1*1*18 oraz 26 i 27 nie wchodzg w sklad pompy kpl. 
poz. 24. 


Zmiana 

Wprowadzenie 

Stopieri zamiennoSci 


Obowigzuje od 1990-01 

Zamienna 













































Petrol engine - weber carburetor 
S-21 1 



1987-05 

11.07 

Poz. 

Nr czq^cI 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1*69 

702- 

1107010-2 

Gaznik dwuprzelotowy 28/35S2A1 kpl. 

1 

1 

9914773 

Pokrywa gaznika kpl. 

1 

2 

9914794 

Sruba dwustronna 

4 

3 

9904687 

Wkr^t z podkladkg spr^zystg 

6 

4 

9909234 

Spr^Zyna walcowa 

1 

5 

9909233 

Tloczek 


1 

6 

9907813 

Korek 


1 

7 

9907814 

Uszczelka 


1 

8 

9915235 

Element filtruj^cy 

1 

9 

9914774 

Uszczelka pokrywy gaznika 

1 

10 

014129 

Uszczelka / 0,5 

1 

10 : 

014130 

Uszczelka i 0,7 

1 

10 ! 

014131 

Uszczelka ^1,0 

1 

11 

9911186 

Zawor paliwa kpl. 

1 

12 

9911187 

Plywak kpl 


1 

13 

9904802 

Kolek 


1 

14 

9911188 

Drgzek prowadzgcy 

1 

13 

9907253 

Prowadnica 

spr^zyny 

1 

16 

9905159 

Spr^zyna 


1 

17 

9909137 

Dysza powietrza ukladu ’ 
rozruchowego (150) 

1 

18 

9912195 

Dysza paliwa ukladu 
rozruchowego (Fl/150) 

1 

19 

9911190 

Tlok pompki kpl. 

1 

20 

008523 

Zawor kpl. 

(80) pompki przyspieszajgcej 

1 

21 

9912664 

Podkladka 


1 

22 

9911196 

Podkladka zabezpieczajgca 

1 

23 

9904615 

Nakr^tka 


1 

24 

7445100 

Dysza paliwa wolnych obrotow 
(100) II przelotu 

1 

25 

9907256 

Uszczelka 


1 

26 

9907257 

Obsada dyszy 

1 

27 

9905071 

Uszczelka 


2 

28 

73805110 

Dysza glowna paliwa (110) I przelotu 

1 

29 

73805145 

Dysza glowna paliwa (145) II przelotu 

1 

30 

9905070 

Obsada dyszy 

1 

31 

9919375 

Uszczelka 


1 


GAZNIK WEBERA 



Zmiana 


34 


Wprowadzenie 


Stopiert zamiennoSci 






































Petrol engine - weber carburetor 
S-21 


GAZNIK WEBERA 


1987-05 


11.07 






Poz. 

Nr cz^ci 

Nazwa cz^6ci 

Szt. 

32 

9907261 

Wkr^t 

1 

33 

9905030 

Spr^zyna walcowa 

1 

34 

4372810304 

Przepustnica I przelotu 28 mm) 

1 

35 

4372810404 

Przepustnica II przelotu (tf 35 mm) 

1 

36 

9904610 

Wkr^t 

4 

37 

9914778 

Wkrgt 

1 

38 

9911201 

Sprqzyna skr^tna 

1 

39 

4323406602 

0s przepustnicy I przelotu kpl. 

1 

39 

4323406702 

0s przepustnicy nadwymiarowa 

I przelotu kpl. 

1 

40 

9914781 

Tulejka 

1 

41 

9914780 

Dzwignia ogranicznika 

1 

42 

9905136 

Podkladka 

1 

43 

9911206 

Spr^zyna walcowa 

1 

44 

9907862 

Nakr^tka ustalajgca 

1 

45 

9907861 

Wkr^t ustalaj^cy 

1 

46 

9914788 

Spr^zyna skr^tna 

1 

47 

9907848 

Wkr^t z podkiadkg spr^zystg 

2 

48 

9910631 

Zawor rozruchowy 

1 

49 

9907273 

Spr^zyna walcowa 

1 

50 

9909145 

Miseczka spr^zyny 

1 

51 

9905100 

Zawor kulowy kpl. 

1 

52 

9904983 

Uszczelka 

2 

53 

76408040 

Dysza paliwa kpl. (40) pompki 
przyspieszenia 

1 

54 

77502225 

Oysza powietrza hamujgca (225) 

II przelotu 

1 

55 

77502250 

Dysza powietrza hamujgca (250) 

I przelotu 

1 

56 

021596 

Rurka emulsyjna F35 II przelotu 

1 

57 

61455140 

Rurka emulsyjna F27 I przelotu 

1 

58 

71709210A 

Gardziel kpl. 21.0 mm I przelotu 

1 

59 

033857 

Gardziel kpl. 6 26,0 mm II przelotu 

i 

60 

9907276 

Rozpylacz kpl. 4,50 

2 

61 

9907429 

Sruba M5x8 

1 

62 

033851 

0s przepustnicy kpl. 

1 

62 

4372800302 

0s przepustnicy nadwymiarowej 

1 

63 

033846 

Wkr^t regulacyjny wolnych obrotow 

1 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopiert zamiennoSci 


35 








































Petrol engine - weber carburetor 
S-21 


Zmiana 


GAZNIK WEBERA 



Wprowadzenie 


Stopieri zamienno£ci 


36 


1987-05 


11.07 


Poz. 

Nr cz?6ci 

64 

702-1107019 

65 

S28.02.00 

66 

014137 

67 

033842 

68 

033844 

69 

033845 

70 

CZ - 37.09 

71 

CZ - 37.19 

72 

CZ - 37.29 


Nazwa cz§£ci 


Szt. 


Dzwignia przepustnicy 
Pokrywa rozruchowa kpl. 

Dfwignia zwalniajgca kpl. 

Dysza paliwa wolnych obrotdw (45) 

I przelotu 

PierScierV uszczelniajgcy 
Zawbr elektromagnetyczny (EZ-20) 

Zestaw naprawczy maly (poz. 7, 9, 10, 
25, 27, 52, 68) 

Zestaw naprawczy Sredni 
(poz. 8, 11, 12, 13, 70) 

Zestaw naprawczy duZy 

(poz. 3, 6, 24, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

'kpl. 

1 

kpl. 


37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 
55, 56, 57, 62x, 39x, 63, 67, 69, 26, 
70) ’ 


































Petrol engine - carburetor control mechanism 
S-21 


MECHANIZM STEROWANIA GAZNIKA 


1987-65 


11.08 


Poz. 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopiert zamienno^ci 


Nr c2$$ci 


17-1108050-1 

880673 

PN-86/M-82144 

PN-77/M-82008 

11-T795 

PN-76/M-82001 

PN-78/M-82005 

PN-76/M-82001 

02-1108051 

PN-77/M-82008 

11-9763 

20-1108101-11 

17-1108044 

A13-1108044 

51-1108042 

17-1108030 

A03-1108119 

17-1108039 

PN-77/M-82008 

PN-85/M-82105 

PN-78/M-82005 

PN-78/M-82005 

A03-1108034 

PN-86/M-82144 

70-142890 

A03-1108035 

PN-78/M-82005 

20-1108021 

20-1108085 

17-1108010 

PN-85/M-82215 

20-1108040 

A03-1108037-1 

PN-76/M-82001 

A13-1108138 


Nazwa cz§£ci 


iD 


1 ) 


Ci^gno ssania kpl. 

Spinka 

Nakr^tka M5-5-B Fe/Zn5c 
Podkladka spr^Zysta Z5,l Fe/Fg 
Koncowka ci^gna 
Zawleczka S-Zn-2xl4 
Podkladka 8.4 Fe/Zn9c 
Zawleczka S-Zn-3,2x25 
Ci^gno przepustnicy 
Podkladka spr^Zysta Z8,2 Fe/Fg 
Sruba specjalna 
DZwignia pedalu gaZnika 
Ci^gno dzwigni 
Ci^gno dzwigni 1 
Spr^Zyna ci^gna 
Dr$Zek pedalu 
Ci^gno ssania kpl/ 
toZysko 

Podkladka spr^Zysta Z6,l Fe/Fg 
Sruba M6xl6-5.8-B Fe/Zn5c 
Podkladka 5,5 Fe/Zn9c 
Podkladka 10,5 Fe/Zn9c 
Ci^gno pedalu kpl. 

Nakr^tka M6-5-8 Fe/Zn5c 
Koficowka ci^gna kpl. 

Ci^gno pedalu 
Podkladka 6,4 Fe/Zn9c 
Wkladka tulejki 
Podkladka wspornika 
Pedal gaZnika 
Wkr^t M6xl2-4.8-B Fe/Zn5c 
Nakladka pedalu 
Spr^Zyna zwrotna 
Zawleczka S-Zn-l,6x20 


Podkladka dekoracyjna 


1 ) 


Vo samochodu z gaZnikiem Jikov. 


Szt. 

































Petrol engine - weber carburetor air filter 
S-21 


FILTR POWIETRZA GAZNIKA WEBERA 


1987-05 


11.09 



Zmiana 


38 


Wprowadzenie 


Stopieri zamiennoSci 


Poz 


A13-1109010 

Filtr powietrza kpl. 

1 

- 

Obudowa 

1 

A13-73814X.1 

Przyslona powietrza kpl. 

1 

4122203 

Wklad filtrujgcy 

1 

4119667 

Uszczelka pokrywy 

1 

4119666 

Pokrywa 

1 

PN-64/M-82439 

Nakr^tka M6-5-Fe/Zn5c 

1 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-Zn-2xl6 

1 

4128553 

Uchwyt przyslony 

1 

4128554 

Spr^^yna uchwytu 

1 

PN-59/M-82030 

Podkladka 6.5-Fe/Zn9c 

2 


Nr cz^Sci 


Nazwa cz^Sci 


Szt. 












































Petrol engine - webeb air aspiration 
S-21 


UKLAD SSACY GAZNIKA WEBERA 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Poz. 


Stopien zamienno^ci 


1987-05 


Nr czgSci 


4062542 

4079257 

4079280 

4026862 

4048117 

702-1014013 

702-1107010-1 

4127681 

4127682 

17-1110501 

4114060 

12574111 

12170090 


11.10 


Nazwa czgSci 


Plytka 

Uszczelka 

Rurka odleglosciowa 
Podkladka 
Uszczelka 
Przewod gumowy 

Gaznik dwuprzelotowy 28/35S2A1 

Uszczelka 

Przekladka 

Przewod gumowy 

Wygasacz plomienia 

Nakr^tka 

Opaska zaciskowa 


Szt 








































Petrol engine - jikov carburetor 
S-21 



GAZNIK JIKOV 



Zmiana 

Wprowadzenie 

Stopieri zamiennoSci 


Wycofany od 1986-06 . 

Nie zamienny, obowigzuje tylko 
na czg^ci zamienne 


1987-05 


11.11 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz^gci 

Szt 

1 

413-940112 

Korpus gaznika 

1 

2 

413-940101 

Podstawa korpusu gaznika 

1 

3 

401-940220 

0s przepustnicy 

1 

4 

413-940240 

Przepustnica 40 

1 

5 

193-940651 

Sruba 

2 

6 

100-940720 

Podkladka 

2 

7 

106-940320 

Zabierak lewy 

1 

8 

413-940302 

Diwignia przepustnicy^ 

1 

9 

100-940721 

Podkladka zabezpieczaj^ca 

3 

10 

100940710 

Nakr^tka M8xl 

3 

11 

193-940472 

Spr^Zyna zabezpieczajgca 

2 

12 

100-940610 

Sruba regulacyjna wolnych obrotow 

1 

13 

110-940660 

Sruba M5xl6 

1 

14 

193-940660 

Sruba M6xl5 

9 

15 

991-740006 

Podkladka 6,1 

9 

16 : 

351-940902 

Uszczelka gaznika 

1 

17 

132-940200 

Plywak kpl. 

1 

18 

131-940210 

Dzwignia plywaka 

1 

19 

100-940220 

0s dzwigni plywaka 

1 

20 

100-940370 

Uchwyt dyszy 

1 

21 

193-951150 

Dysza glowna paliwa 

1 

22 

105-940863 

Uszczelka 

1 

23 

913-952160 

Dysza glowna powietrza 

1 

24 

440-940430 

Rur1<a emulsyjna kpl. 

1 

25 

351-940340 

Rozpylacz ( 40 

1 

£6 

977-886008 

Sruba M6x8 

1 

27 

, 193-956060 

Dysza paliwa wolnych obrotow 

1 

28 

193-953140 

Dysza powietrza wolnych obrotow 

1 

29 

413-940190 

Pokrywa pompki wtryskiwacza kpl. 

1 

30 

413-940510 

Przepona pompki kpl. 

1 

31 

131-940470 

Spr^Zyna 

1 

32 

193-940653 

Sruba M4xl6 

3 

33 

413-940^330 

Ciggno pompki wtryskiwacza 

1 

34 

105-940470 

Spr^Zyna ci^gna 

1 

35 

105-940720 

Podkladka 

3 

36 

351-940770 

Zawleczka 1x10 

2 






















Petrol engine - jikov carburetor 
S-21 







GAZNIK JIKOV 


1987-05 


11.11 



Wprowadzenie 


Stopiert zamiennoSci 


Poz. 


Nr cz^Sci 


37 

100-941320 

38 

194-954570 

39 

100-940460 

40 

105-940861 

41 

413-940350 

42 

105-940911 

43 

193-940652 

44 

193-955150 

45 

351-940190 

46 

193-940610 

47 

413-940230 

48 

100-940300 

49 

351-940903 

50 

413-940182 

51 

105-940450 

52 

193-940720 

53 

102-941600 

54 

100-940860 

55 

193-940670 

56 

S21-1107018 

57 

S21-1107012-2 

58 

413-940041 

59 

413-940090 


1) 


Poz. 9, 10, 32, 40, 


Nazwa cz^Sci 

Zbierak nap^du pompki 
Dysza paliwa bocznikowa 
Kulka szklana 
Uszczelka 

Rurka wtryskiwacza 
Uszczelka 
Sruba M4xl4 
Dysza zasysacza 
Pokrywa zasysacza 
Sruba M5x8,5 
Zawor zasysacza kpl. 

Dzwignia zasysacza kpl. 
Uszczelka 

Pokrywa komory plywakowej kpl. 
Zawor iglicowy d 1,5 
Uszczelka 

Krociec doplywu paliwa 
Uszczelka/ 

Kolek 

Uszczelka gaznika 
Uszczelka gaznika gruba 
Gaznik Oikov 40 SOP 
Zasysacz kpl.^ 

44^48 . 


Szt. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 


Wycofany od 1986-06 


Nie zamienny, obowigzuje tylko 
na cz^ci zamienne 


J 


41 


Zmiana 





























Petrol engine - jikov carburetor air filter 
S-21 


FILTR POWIETRZA GAZNIKA JIKOV 


1987-05 




Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieri zamiennoSci 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz?6ci 

Szt. 

1 

223.201 

Obudowa filtru powietrza kpl. 

1 

2 

WA20-151 

Wklad filtru powietrza kpl.^ 

1 

3 

A03-1110017 

Sworzen opaski 

2 

4 

PN-85/M-82242 

Sruba M8xl6-5.8-B Fe/Zn5c 

2 

5 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8.2 Fe/Fg 

2 

6 

17-1110014 

Opaska filtru krotka 

1 

7 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-Zn-l,6xl4 

2 

8 

PN-85/M-82242 

Sruba M0x3O-5.8-B Fe/Zn5c 

1 

9 

S21-1109053.2 

Uszczelka 

1 

10 

223.202 

Krociec filtru powietrza kpl. 

1 

11 

PN-64/M-82439 

Nakr^tka M6-5-Fe/Zn5c 

1 

12 

PN-78/M-82005 

Podkladka 6,4 Fe/Zn9c 

1 

13 

216.012 

Pokrywa filtru powietrza 

1 

14 

17-1110025 

Wspornik filtru powietrza 

2 

15 

17-1110010 

Belka mocujgca filtru powietrza 

1 

16 

A08-1111020-1 

Przewod ssgcy gaznika 

1 

17 

PN-63/M-74905 

Opaska zaciskowa kpl. A62c 

2 

18 

A08-1111015 

Krociec ssgcy gaznika kpl. 

1 

19 

PN-85/M-82215 

Wkr^t M6x35-4.B-B Fe/Zn5c 

1 

20 

AO0—1111018 

Opaska krocca 

1 

21 

PN-75/M-82151 

Nakr^tka ZM6-04-Fe/Zn5c 

1 

22 

17-1110018 

Opaska filtru dluga 

1 

23 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B Fe/Zn5c 

3 

24 

PN-78/M-82005 

Podkladka 8.4 Fe/Zn9c 

1 

25 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B Fe/Zn5c 

6 

26 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z6,l Fe/Fg 

6 

27 

17-5101293 

Wspornik belki 

1 

28 

PN-85/M-82105 

Sruba M6X12-5.8-B Fe/Zn5c 

6 

29 

17-5101045 

Wspornik filtru 

1 

30 

17-5101046 

Wspornik 

1 

31 

223.000 

2) 

Filtr powietrza kpl. 

1 


samochodu Wartburg. 


2 ) 

Skiada si^ z poz. 1, 2, 9tl3. 


Wycofany od* 1986-06 


Nie zamienny, obowigzuje 
tylko na cz^Sci zamienne 
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Petrol engine - exhaust 
S-21 



Poz. Nr cz^Sci 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 
13 
16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 


PN-60/M-82131 

A03-1203026-1 

292782-P 

PN-86/M-82144 

PN-85/M-82242 

PN-78/M-82005 

12-1203115 

PN-85/M-82105 

17-1203021 

A13-1203120 

PN-77/M-82008 

PN-86/M-82144 

20-1203047-2 

PN-78/M-82005 

PN-77/M-82008 

PN-86/M-82144 

A03-1203110 

20-1203049-2 

PN-77/M-82008 

PN-86/M-82144 

PN-85/M-82242 

20-1203035-2 

11-5244-1 

11-5249-1 

PN-86/M-82144 


1987-05 


12.01 


Nazwa cz^Sci 


Szt. 


Sruba M10xlx30-5.8-B Fe/Zn5c 

Sruba 

Nakrgtka 

Nakrgtka M10-MS-I 

Sruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c 

Podkladka 8,4 Fe/Zn9c 

Pas zawieszenia rury 

Sruba M6x25-5.8-B Fe/Zn5c 

Rura wydechowa 

Obejma rury wydechowej 

Podkladka sprgzysta Z6.1 Fe/Fg 

Nakr^tka M6-5-B Fe/Zn5c 

Pas tlumika 

Podkladka 10,5 Fe/Zn9c 
Podkladka spr^zysta Z10,2 Fe/Fg 
Nakrgtka MlOxl,25-5-8 Fe/Zn5c 
Wieszak rury wydechowej 
Nakladka gorna 

Podkladka sprgzysta Z8,2 Fe/Fg 
Nakrgtka M8-5-B Fe/Zn6c 
Sruba MlOxl,25x30-5.8-B Fe/Zn5c 
Nakladka 

Strzemi^ mocowania tlumika 
Jarzmo rury wydechowej 
Nakr^tka M8xl-5-B Fe/Zn5c 


1 

2 

2 

4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 

5 
3 
3 
3 
1 
1 
2 


Zmiana 


Wprnwadzenin 


Stopieh zamienno^ci 































Petrol engine - radiator 
S-21 


CHLODNICA I PRZEWODY 


1987-OS 


13.01 


6 18 1 


2 37 39 38 39 32 35 26 


17 
16 
15 

24 

25 

18 


33 34 



Zmiana 


44 


Wprowadzenie 


Stopieri zamienno£ci 


Poz. 

Nr cz^ci 

Nazwa cz^^ci 

Szt 

1 

17-1301010 

Chlodnica wody 

1 

1 

18-1301020 

Chlodnica wody"^ 

1 

1 

18-1301100 

2) 

Chlodnica wody ' 

1 

2 

005875 

Korek wlewowy chlodnicy 

1 

2 

12-1304010 

Korek wlewowy chlodnicy^ 

1 

3 

PN-85/M-82242 

Sruba M8x25-5.8-B Fe/Zn5c 

4 

4 

17-1302004 

Pas zawieszenia chlodnicy 

2 

5 

20-1203049-2 

Nakladka pasa 

4 

6 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B Fe/Zn5c 

4 

7 

4098792 

Korek spustowy chlodnicy^ 

1 

7 

17-1305010 

Korek spustowy chlodnicy'*^ 

1 

8 

293333-P8 

Podkladka 

1 

9 

PN-74/M-82159 

Nakr^tka AM10-04-B Fe/Zn5c 

1 

10 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-Zn-3,2x25 

1 

11 

A03-1302002 

Tulejka 

1 

12 

A03-1302001 

Poduszka zawieszenia chlodnicy 

2 

13 

A03-1302000 

Sruba M10x35 

1 

14 

17-1303003 

Przewod dolny chlodnicy 

1 

15 

S21-1306010-2 

Termostat 

1 

16 

PN-63/M-74905 

Opaska kpl. B480c 

1 

17 

17-1303010 

Przewod gorny chlodnicy 

1 

17 

S21-1303010-3 

Przewod gorny chlodnicy"*^ 

1 

18 

17-1903024 

Opaska kpl. 

3 

19 

17-1311012 

Uchwyt zbiornika 

1 

20, 

PN-85/M-82101 

Sruba M6xl6-5.8-B Fe/Zn5c 

1 

21 

PN-85/M-82101 

Sruba M6x40-4.6-B Fe/Zn5c 

1 

22 

17-1311048 

Spr^zyna 

1 

23 

17-1311049 

Miseczka 

1 

24 

M521.240.Z1 

Korek zbiornika ' 

1 

25 

PN-63/M-74905 

Opaska B195c kpl. 

1 

26 

17-1311020 

Zbiornik zasilania kpl. 

1 

27 

17-1311030 

Korek zbiornika 

1 

28 

17-1311033 

Uszczelka korka 

1 

29 

17-1311027 

Przewod zbiornika 

1 

30 

PN-63/M-74905 

Opaska B170c kpl. 


31 

17-1311011 

Wspornik mocowania zbiornika 

1 










































Petrol engine - water pump and fan 
S-21 


POMPA WODY I WENTYLATOR 


1987-05 


13.07 



Poz. 

Nr cz^6ci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1 

17-1307010-1 

Pompa wody kpl. 

1 

2 

702-1307039 

Uszczelniacz pompy 17^ 

1 

2 

EP-17.39.12 

Uszczelniacz cyclam 2 ^ 

1 

3 

S21-1307052-2 

Uszczelka korpusu 

1 

4 

17-1307021-2 

Korpus pompy 

1 

3 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z10,2 Fe/Fg 

3 

6 

PN-05/M-82242 

Sruba M10x30-5.8-B Fe/Zn5c 

2 

6 

PN-58/M-82244 

Sruba M10x45-5.8-B Fe/Zn5c 

1 

7 

PN-76/M-86002 

Smarowniczka 5tH6xl 

1 

8 

S21-1307031-2 

Walek pompy 

1 

9 

258939-P 

Kolek rf 4x20 

1 

10 

PN-85/M-86100 

LoZysko walka 6203-RS 

2 

11 

20-1308025-11 

Kolo pasowe 

1 

12 

20-1308010 

Wentylator czterolopatkowy 

1 

12 

20-1308010-2 

Wentylator szesciolopatkowy 3 ^ 

1 

13 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2 Fe/Fg 

4 

14 

PN-85/M-82242 

Sruba M8xl6-5.8-B Fe/Zn5c 

4 

13 

12-1307024-3 

Piasta kola 

1 

16 

12-1307028-2 

Pierscien ustalajgcy 

1 

17 

12-1307025-2 

Tuleja oporowa 

1 

18 

S21-1307033 

Pierscien ustalajgcy 

1 

19 

12-1308020 

Pasek klin.HBxllxllOO 

1 

20 

702-1307038 

Wkladka oporowa kpl. 

1 

21 

702x1307032 

Wirnik pompy 

1 


Na kraj, 

2 ) 

Na eksport. 
"^Do tropiku. 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 
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Petrol engine - radiator veil 
S-21 



ZASLONA CHLODNICY 


1987-05 

13.10 



Poz. Nr czt^ci Nazwa cz&ci Szt. 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopiefi zamiennoSci 


02-1310010 

02-1310019 

02-1310018 

PN-75/M-82151 

M-9706-1 

PN-85/M-82201 

17-1310030 

17-1310070 

20-3709051-2 

021310071 

11-1310050 

17-1310090 

A03-3802091 

PN-85/M-82242 

PN-77/M-82008 


Zaslona chlodnicy kpl. 
Prgt zaslony 
Zaslona chlodnicy 
Nakr^tka ZH6-4-Fe/Zn5c 
Zacisk pancerza 
Wkrqt M6xl2-4.8-B Fe/Zn5c 
Ci^gno zaslony kpl. 
Wspornik kpl. 

Galka ci^gna 
Spinka 

Pancerz ci^gna kpl. 

Ci^gno zaslony 
Przelotka 

Sruba M8xl4-5.8-B Fe/Zn5c 
Podkladka Z8.2 Fe/Fg 


47 











































































Petrol engine - ignition coil, spark plugs and wires 
S-21 


k 


\ 


CEWKA, SWIECE I PRZEWODY 
ZAPLONOWE 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 


1987-05 


37.06 


Poz. 

Nr czgSci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1 

17-3707130 

Przewod zaplonowy 1 i 4 cylindra 

2 

2 

1/20569/85 

Oslona gumowa 

4 

3 

1/20568/85 

Oslona swiecy 

4 

4 

PN-77/S-76035 

Swieca zaplonowa Iskra F75 

4 

5 

1/20519/40 

Nakr^tka swiecy 

4' 

6 

17-3707140 

Przewod zaplonowy 213 cylindra kpl. 

2 

7 

BN-71/3687-02 

Koncowka C 

1 

8 

KSpz-012-3 pF-160 

Kondensator WT-71/1 Miflex Kutno 

1 

9 

1/20569/85,B 

Oslona cewki 

1 

10 

17-3707150-1 

Przewod zaplonowy kpl. 

1 

11 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M5-5-B-Fe/Zn6c 

2 

12 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta 5,1-Fe/Zn9c 

2 

13 

4071394 

Cewka zaplonowa 12V (BE200B) 

1 

14 

PN-85/M-82105 

Sruba M5x40-5,8-B-Fe/Zn9c 

1 

15 

4220.3.018.2 

Obejma cewki 

1 

16 

PN-85/M-82105 

Sruba M6xl6-5,8-B-Fe/Zn6c 

2 

17 

PN-59/M-82030 

Podkladka 6,5-Fe/Zn9c 

2 

18 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta 6,1-Fe/Zn9c 

2 

19 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn6c 

2 


UWAGA. Poz. 7, 11, 12, 14, 15 nie stanowi^ typowych cz^sci 
zamiennych. 


3 































Petrol engine - ignition divider 
S-21 


ROZDZIELACZ ZAPtONU 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieh zamiennosci 


Poz 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
10 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 


1987-05 


Nr cz^Sci 


4444.7.000.5 

4444.9.016.2 

9908429 

4445.9.046.1 

4444.9.006.1 

4445.8.006.2 

PN-77/M-82008 

PN-85/M-82215 

4444.9.003.1 

4445.9.004.1 

4444.4.004.1 

4444.9.002.1 

4444.8.004.2 

S21-3706021 

444^.9.009.1 

4445.4.124.1 

4444.4.007.1 

PN-86/M-82144 

5.201.4.0052 

PN-85/M-82105 

5.201.4.0051 

PN-85/M-B2215 

4445.4.039.1 

4445.8.072.2 

5.201.4.0053 

4445.4.040.1 

4445.4.038.1 

BN-76/3682-04 

PN-86/M-82144 

PN-85/M-82105 

4421.4.015.1 

4421.4.016.1 

PN-85/M-82105 

PN-63/M-83001 

9911240 


37.07 


Nazwa cz^Sci 


Rozdzlelacz zaplonu kpl. 

Glowica kpl. 

Szczotka kpl. 

Mloteczek kpl. 

Palec kpl. 

Plytka przerywacza kpl. 
Podkladka spr^zysta 4,1-Fe/Zn9c 
Wkrpt M4x8-4,8-B-Fe/Zn5c 
Tulejka z krzywkami 
Cipzarek kpl. 

Spr^zyna 
Walek kpl. 

Walek z regul. odsrod. 

Przewdd regulatora podcisnienia 
Plytka kowadelka kpl. 

Tulejka sprzpgla 
Walek posredni 
Nakrptka M4-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka 

Sruba M4x22-5,6-8-Fe/Zn5c 
Podkladka 

Wkrpt M4x6-4,0-B-Fe/Zn5c 
Uchwyt sprgzyriy 
Regulator podcisnienia 
Podkladka 
Uchwyt sprpzyny 
Sprpzyna glowicy 
Kondensator Kps-014-2-022 
Nakrptka M6-5~B-Fe/Zn5c 
Sruba M6x35-5,6-B-Fe/Zn5c 
Ozwignia regulacji oktanowej 
Wskazowka 

Sruba M6xl6-5,8-B-Fe/Zn5c 

Kolek 3x12 

Kolek 


Szt 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

4 
1 
1 

1*3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 





































Petrol engine - electronic ignition divider 
S-21 


- «2 - 



Zuk 

ROZDZIELACZ ZAPtONU /ELEKTRONICZNY/ 

37.42 

S-21 


1991-05 

















Petrol engine - electronic ignition divider 
S-21 


63 - 


Ro 2 dzielacz zaplonu - elektronicznv /4484.0,000.1/ 


57.42 


poz. 

Nr. czqsci 

Nazwa czqici 

szt. 

1. 

014222 

Kopulka rozdzielacza 

1 

2. 

9911244 

Szczotka kpl. 

1 

3. 

024584 

Palec rozdzielacza 

1 

4. 

443$.8.004.1 

Regulator odsrodkowy kpl. 

1 

5. 

9903722 

Podkladko 

4 

6 . 

FN-85/M-82215 

V/krqt K4x10-4.S-E-Fe/Zn5c 

4 

7. 

9921921 

Podkladka izolacyjna 

2 

P 

034435 

Pienicien osadczy 

1 

9. 

028710 

Pierscieri sprqzysty 

1 

10. 

9911233 

Podkladka filcowa 

1 

11. 

020712 

Cewka kpl. 

1 

12. 

9911245 

Sprqlyna glowicy 

-> 

13. 

PN-77/M-32003 

Podkladka sprqzysta 4 ( 1 

9 

14. 

9911240 

V.'alek elastyczny spiralny 

1 

15. 

4445.4.124.1 

Tulejka sprzqgla 

1 

16. 

PN-85/M-82215 

Wkrqt M4x12-4 # 8-B-Fe/Zn5c 

2 

17. 

9914073 

Podkladka sprqzysta lukowa 

3 

1 n . 

023716 

Makrqtka M3-Ms-A 

3 

19. 

C28?1 5 

Podkladka 

3 

20. 

023714 

Plytka 

3 

21. 

92 c 711 

Przewod kpl. 

1 

00 
■-* 

0’’8713 

Stator 

1 

23. 

028703 

Podkladka 

1 

















Petrol engine - electronic ignition divider 
S-21 


- 64 




ZUK 

S-21 


ROZDZIELACZ 


ZAPLONU /ELEKTRONICZ NY/ 


37.43 

1991-05 







































Petrol engine - electronic ignition divider 
S-21 


- 65 


Rozdzielacz zaplonu - elektroniczny /4434.Q.000.1/,. 


37.43 


Poz. 

— n — 

Nr. cz^sci 

Nazwa cz^sci 

szt. 

1 . 

S21-3705021 

Rurka regulatora podcisnienia 

_ 

1 

2 . 

44*34,5.009.1 

Regulator podcisnieniowy kpl. 

1 

3. 

4444,4.004.2 

Spr^zyna 

1 

4. 

4496.4.030.1 

Spr^zyna 

1 

5. 

014221 

Ci^zarek ze zderzakiem 

2 

6 . 

4454, <2,005.1 

V/alck kpl. 

1 

7. 

034439 

Wirnik kpl. 

1 

O 

PM- 5 5/M- 52105 

Sruba K6xl6-5,3-B-Fe/Zn5c 

1 

9. 

4421.4.016.1 

V/skazowka 

1 

10 . 

4421.4.015.1 

Dzwignia regulacji oktanowej 

1 

11 . 

PN-05/K-62105 

Sruba r-lSx35-5,6-3-Fe/Zn5c 

1 

12 . 

4445.4,124.1 

Tulejka sorz^gla 

1 

13. 

9911240 

Kolek 

1 

14. 

PN-6 3/M-93001 

Kolek 3x12 

1 

15. 

4444.4.007.1 

V/alek posredni 

1 

16. 

PH-56/H-82144 

Nakretka !;6-5-3-Fe/Zn5c 

1 












Petrol engine - electronic ignition coil and module 
S-21 


66 




























Petrol engine - electronic ignition coil and module 
S-21 


- 67 - 


Urz^dzenie zaplonowe silnika /elektroniczne/ 


37.44 


Poz. 

1. 

Nr. cz^sci 

- 5 -- 

Nazwe cz^Sci 

szt. 

1. 

FN-86/K-82144 

.-■...2«- ..... . 

Nakr^tka K5-5-3-Fe/Zn8c 

4. 

1 

2. 

12605370 

Podkladka spr^tysta 

1 

3. 

12544401 

Podkl8dko 

1 

4. 

PN-8S/K-82144 

Nakr^tka M5-5-B-Fe/Zn8c 

1 

5. 

12605270 

Podkladka zqbkowana 

1 

6. 

10519301 

Podkladka 

1 

7. 

4226.0.000.1 

Cewka zaplonowa 

1 

8. 

028554 

OsIona gumowa zlqcza modulu 

1 

9. 

<31,118-12V 

Elektroniczny modul zaplonowy 

1 












Petrol engine - electronic ignition coil, spark plugs and wires 
S-21 


- 68 - 



FS - LUBLIN 

Cewka . Swiece i 

przewody zaptonowe 

37.45 

2UK 

{ zapton 

elektroniczny ) : 

1991.07. 


















Petrol engine - electronic ignition coil, spark plugs and wires 
S-21 


- 69 - 

Cewka, swiece i przewody zaplonowe /zaplon elektroniczny/ 


37.45 


Poz. 

Nr. cz^sci 

Nazwa cz^sci 

szt. 

1» 

lx 

- 3. . 

-ZTT 

1. 

F 75 

9 

Swieca zaplonowa z nakr^tkq 

4 

2. 

1/20519/40 

Nokrqtka swiecy 

4 

3. 

167-3707140 

Przewad zaplonowy swieca - rozdzielacz 

4 

4. 

1/20560/05 

Oslono ochronna koncowek swiccy 

4 

5. 

0.20.310-034017 

Os Iona ochronna 

5 

r 

c • 

3N-09/3507-27 

OsIona 36,4/15,5s 

1 

7. 

17-3707250 

Przewod zaplonowy cewka - rozdzielacz 

1 

Q 

—' • 

KSpz-01 ?-3^F-1o0 

Kondensator 

1 

9. 

PN-8S/M-S2144 

Makr^tka KS-5-Fe/Zn6c 

2 

10. 

PM-77/F-8200S 

Podkladka sprQiysta 6,1-Fe/Zn9c 

2 

11. 

PN-59/M-02030 

Podkladka 6,5-Fe/Zn9c 

n 

12. 

PN-86/K-82144 

Makrftka M5-5-Fe/ZnSc 

3 

13. 

PN-05/M-82105 

Sruba 116x15-5. S-B-Fe/Zn6c 

2 

14. 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^tysta 5,1-Fe/ZnOc 

> 

15. 

PM-85/M-82105 

Sruba M5x40-5.8-3-Fe/Zn9c 

1 

16. 

4220.3.018.2 

Obejma cewki 

1 

17 

1/91556/97 

Przew<Sd zaplonowy /FlAT9in8/ 

4 

18 

1/03962/80 

Przelotka 10xi,5 /PIAT91230/ 

2 2 

19 

167-3707000 

Przenody zaplonowa kpl 

2 2 

20 

17-3724525 

Wiqzka przenodoe zaplonu elektronicznego /do pol^czenla 
cewki zaplonowej a modulea, nia pokazany na rys./ 

i z 
































TRANSMISSIONS 



Transmissions - clutch 
S-21 


SPRZ^GLO KPL. 


1987-05 


16.01 



11 23 


'miana 


Wprowadzenie 


Stopieri zamiennoSci 


Poz. 

Nr czeSci 

Nazwa cz§5ci 

Szt 

1 

20-1601200 

Widelki wylgczajgce kpl. 

1 

2 

11-7522 

Oslona widelek 

1 

3 

PN-85/M-82242 

Sruba M10xlx28-5.8-B Fe/Zn5c 

1 

4 

20-1601034-1 

Pokrywa wziernika 

1 

5 

20-1601015-11 

Obudowa sprz^gla 

1 

3 

20-1601016-1 

Obudowa sprz^gla^ 

1 

6 

PN-85/M-82242 

Sruba M10x32-5.8-B Fe/Zn5c 

2 

7 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr?zysta Z10,2 Fe/Fg 

5 

8 

PN-85/M-82242 

Sruba M10x30-5.8-B Fe/Zn5c 

2 

9 

PN-85/M-82242 

Sruba M12x32-5.8-B Fe/Zn5c 

2 

1° 

290656-P2 

Sruba M8xl,25x30 

6 

11 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr<?Zysta Z8,2-Fe/Fg 

13 

12 

D02-1601090-1 

Pier6cieri dociskowy kpl. 

1 

13 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z12,2 Fe/Fg 

2 

14 

20-1601130-12 

Tarcza sprz^gla kpl. 

1 

15 

20-1601138-21 

Okladzina cierna sprz^gla 

2 

16 

4290516 

Nit okladziny 

16 

17 

17-1601072 

bozysko wycisk. sprzggla 

1 

18 

11-7561-2 

Tuleja wylqczajgca 

1 

19 

11—7562 

Sprgzyna zwrotna tulei ( 

1 

20 

20-1601017-2 

Oslona dolna sprz^gla kpl. 

1 

21 

256316-P2 

Nit 3x12 

6 

22 

11-7608 

Uszczelka oslony dolnej 

1 

23 

PN-85/M-82242 

Sruba M8xl6-5.8-B Fe/Zn5c 

8 

24 

11-7576 

Sworzeri kulisty widelek 

1 

25 

216281-P8 

Sruba M12xl,25x32 . 

4 

26 

PN-59/M-82024 

Podkladka spre^Zysta 12,3-Fe/Fg 

1 

27 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M12xl,25-5-B Fe/Zn5c 

4 


^Tylko na cz^sci zamienne. 


48 




























Transmissions - clutch 
S-21 



Zuk 

SPRZfcGtO KPL. STEROWANE LINK A 

16.01 

S-21 


1991-08 






















Transmissions - clutch 
S-21 

- 16 


SPRZ^GLO KPL. STEROWANE LINK$. 


16.01 


Poz. 

Nr czqscI 

Nazwa cz^cl 

szt. 

-lx- 



~TZ3 

1. 

20-1601138-21 

Okladzina cierna sprz«?gla 

2 

2. 

4290516 

Nit okladziny 

16 

3. 

20-1601130-12 

Tarcza sprz^gla kpl. 

1 

4. 

290656-P 

Sruba M8x1,25x30 

6 

5. 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr$£ysta Z 8,2-Fe/Fg 

13 

6. 

169-1601206 

Spr^iyna spinatulej$ wyl^czaj^c^ z dzwigni^ 

2 

7. 

D02-1601090-1 

Pierdcierf dociskowy kpl. 

1 

8. 

17-1601072 

Lotysko kulowe sprz^gla CBK-197 

1 

9* 

169-1601182 

Tuleja wyl^czajqca sprz«?gla 

1 

10. 

256316-P2 

Nit 3x12 

6 

11. 

11-7608 

Uszezelka oslony dolnej 

1 

12. 

3252-1601200 

Dlwignia wyl^czaj^ca sprzqgla 

1 

13. 

3252-1601204 

OsIona gumowa dzwigni 

1 

14. 

20-1601034-1 

Pokrywa wziernika 

1 

15. 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^iysta Z10,2 Fe/Fg 

5 

16. 

PN-85/M-82242 

Sruba Ml0x32-5.8-B Fe/Zn5c 

2 

17. 

PN-85/W-82242 

Iruba M12x30-5.8-B Fe/Zn5c 

2 

18. 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^iysta Z12,2 Fe/Fg 

2 

19. 

PN-85/M-82242 

Sruba Ml0x32-5.8-B Fe/Zn5c 

2 

20. 

3252-1601208 

Sworzeii kulisty dfwigni 

1 

21. 

113*2-1601015 

Obudowa sprz$gla 

1 

22. 

216281-P8 

Sruba Ml 2x1,25x32 

4 














Transmissions - clutch 
S-21 


- IT - 


c.d. 16,01 


. i . 

"- 57— 

-.“~™."jr:™-- ’ 

mzz 

23. 

PN-82/M-82024 

Podkladka spr$2ysta 12,3 - F«/Fg 

4 

24. 

PN-86/K-S 2144 

Nakrqtka J-H2xl ,25-5-B Fa/Zo5c 

4 

25. 

20*1601017-2 

OsIona dolna aprz^gla kpl. /wchodz% poz.: 10, 11/ 

1 

26. 

Pft-85/M-32242 

Sruba MSx16-5,6-B Fa/Zn5c 

8 







Transmissions - clutch 
4C90 


SPRZE-GLO KPL. 


Poz. 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 


1987-07 


Nr cz^^ci 


Nazwa cz^ci 


20-1601200 

11-7522 

11-7576 

PN-77/M-82008 

PN-85/M-82242 

PN-86/M-82144 

PN-77/M-82008 

216281-P8 

PN-86/M-82144 

1.7.1035 

PN-60/M-82137 

20-1601130-12 

PN-77/M-82008 

290656-P2 

D02-1601090 

11-7562 

11-7561-2 

1,7-1601072 

20-1601138-21 

4290516 

20-1108038-3 


16.05 


Widelki wyl^czajgce kpl. 

Oslona widelek 
Sworzen kulisty 

Podkladka sprgZysta Z10,2-Fe/Fg 
Sruba M10xlx28-5.8-B-Fe/Zn5c 
Nakr^tka M12xl,25-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta Z12,2-Fe/Fg 
Sruba dwustronna M12x.l,25x32 
-Nakr^tka M10-8-B-Fe/Fg 
Oslona sprzggla 

Sruba dwustronna M10x60-8,8-A-Fe/Fg 
Tarcza sprz^gla kpl. 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 
Sruba M8xl,25x30 
Pierscien dociskowy • 

Spr^zyna zwrotna tulei 
Tuleja wylgczajgca sprz^glo 
tozysko wyciskowe sprz^gla 
Okladzina cierna sprz^gla 
Nit okladziny 
Uchwyt spr^zyny 


Szt, 





























Transmissions - clutch 
4CTi90 


SPRZ^GLO DO SILNIKA 4CTI90 i 4CT90 



u=Bn=jo=[ca^i2R 

SWB&LWB 31603 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

NR CZ^SCI 

MODEL 

OPCJA 

1 

R L 

/ O UWAGI 

L S 

C 

A 

L 

WERSJA 


L 

LT 

LV 

LC 



[01] 

Ostona widetek 



701683522 

s 





&TCW/TKA. 

1 

[02] 

Widetki wytqczaj^ce 


311601200 

s 





&TCW/TKA. 

1 

[03] 

Sruba 

dwustronna Ml0x60-8.8-A-Fe/Zn8cC 

782018376 

s 





&TCW/TKA. 

8 

[04] 

Podktadka spr^zysta Z10,2 Fe/Zn9c 


782018024 

s 





&TCW/TKA. 

9 

[05] 

Nakr?tka M10-8-B 

Fe/Zn8cC 


782018279 

s 





&TCW/TKA. 

8 

[06] 

Ostona sprz^gta 



779058138 

s 





&TKA 

1 

[06] 

Ostona sprz^gta 



779056639 

s 





&TCW 

1 

[07] 

Podktadka spr^zysta Z12,2 Fe/Fg 


954001311 

s 





&TCW 

6 

[08] 

Sruba 

Ml 2x1,25x30-8.8-B-Fe/Fg 


911554822 

s 





&TCW 

1 

[09] 

Spr^zyna 





779055531 

s 





&TCW/TKA. 

2 

[10] 

Sruba 

M8x25-l 

8.8-1 

B-Fe/Zn8cC 


911502342 

s 





&TCW/TKA. 

6 

[11] 

Podktadka spr^zysta Z8,2 Fe/Zn9cC 


782018293 

s 





&TCW/TKA. 

6 

[12] 

Pierscien i 

dociskowy 


254521002000 

s 





&CSD&TKA 

1 

[12] 

Pierscien i 

dociskowy 


779056585 

s 





&CVA&TCW 

1 

[13] 

Sruba 

dwustronna Ml2x1,25x45-8.8-Fe/Fg 

921107041 

s 





&TCW 

5 

[14] 

Nakr^tka M12x1,25-5-B Fe/Zn5c 


940250642 

s 





&TCW 

5 

[15] 

Sworzen 





531520496 

s 





&TCW/TKA. 

1 


TTF 

























Transmissions - clutch 
4CTi90 


SPRZ^GLO DO SILNIKA 4CTI90 i 4CT90 





SWB&LWB 31603 


ID 


NR CZ^SCI 


MODEL 


R 

/ 

1 

i 


A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

L 

0 

s 

c 

UWAGI 

L 

LT LV LC 


L 



[16] 

Tuleja wyt^czajetca sprz^gto 


881601182 

s 





&TCW/TKA. 

1 

[17] 

Lozysko kulkowe 

z kapturem 


782014339 

s 





&TCW/TKA. 

1 

[18] 

Lozysko wytetczajetce sprz^gto z tuleja kp 

. 

331601180 

s 





&TCW/TKA. 

1 

[19] 

Tarcza 

i sprz^gta 



779057964 

s 





&CSD&TKA 

1 

[20] 

Spr^zyna i 

odciqcjajqca dzwigni^ 


779055536 

s 





&TCW/TKA. 

1 


NAZWA CZ^SCI 


rnr 

























PODWIESZONE PEDALY SPRZgGtA I HAMULCA 







Transmissions - suspended clutch command 


- 22 - 


POOfclfcSZGNK PSOALY SPUZ$GLA X HAliULCA 


16.0C 


Po*. 


hr czgdci 


Nazna czgsci 


22-1602020 

PN-7G/M-82001 

3252-1602136 

3251- 3504042 

3252- 1C0211Q 
3252-3504045 
3252-1G02205 
17-3802091 
22-3504040 
0151.3 00.30 
3251-3504048 
1.26.025/4081233 
PN-7G/M-82001 
3251-3503036 
U-7523-1 
22-1602215 
1.26.228/024385 
PN-86/M-82144 
568.14.00 

PN—86/11-821 53 

PN-7//M-82C0S 


Pedal sprzggla kpl. 

Zanleezka S-Zn-2,5xi6 

Snorzcn ciggna steronania sprzgglcm 

iulcjka 

C'iggno steronania sprzgglcm 
Zabczpicczcnic sprgzyste pedolon 
Klarnra zupinaj^ca 
Przclotka 

Pedal hamulca kpl. 

Zdorzak gumony pedalu sprzggla 
SprgZyna pedalu sprzggla 
Nakladka stopic! pedalu 
Zanlcczka S-Zn-3,2xi6 
Sviorzeii peualu hamulca 
Sprg&yna pedalu hamulca 

Gnlazdo oporowe ciggna steronania sprzgglcm 

Nakrgtka ciggna 

Nakrgtka M8-5-B-Fo/Zn5c 

Styeznik striate! hamonania "STOP" 

Nakrgtka Mi2-04-B Fe/Zn5c 
Podkladka Zi2,2-Fe/Pg 2/ " 







Transmissions - suspended clutch command 


- 23 - 


PODWIESZONE PEDALY SPBZgGLA I HAMULCA 


1 

2 

3 

22 

23 

3252-1602209 
PN-85/M-88105 

2/ 

Guiazdo oporove link! 

$rubp Ml2x30-5.8-B-Fe/Zn5c 2/ 

24 

3252-1602212 

Spre&yna 

25 

22-1602213 

Zaczep sprgZyny 

26 

22-3506102 

Przelotka 



1/ do samochodu z silnlkiem S-21 
2/ do samochodu z silnikiem 4C90 


16.06 







Transmissions - splitted drive-shaft 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopiefi zamiennoSci 


1987-05 


22.01 


Poz. Nr cz^ci 


Nazwa czq£ci 


1 A03-2201045 

2 20-2201024 

3 17-2201012 

4 PN-77/M-82008 

3 12164711 

6 PN-85/M-82242 

7 PN-73/M-82144 

8 PN-85/M-82105 

9 17-2201014 

10 10.903.5.000 

11 10.771.5.000 

12 10.722.5.000 


Obejma zabezpieczajgca 
Podkladka 
Srcrba specjalna 
Podkladka Z10,2 Fe/Fg 
Nakr^tka H10xl,25 
Sruba M10x20-5.8-B Fe/Zn5c 
Nakr^tka M10-5-B Fe/Zn5c 
Sruba M8xl6-5.8-B Fe/Zn5c 
Podkladka odginana 
Wal nap^dowy dzielony kpl. 
Wal przedni z lozyskiem 
Wal tylny 
















Transmissions - front drive-shaft 



60 


1 i 5—1 


Zmiana 


WAL NAPEDOWY PRZEDNI 
Z PODPORA KPL. 



Wprowadzenie 


[Stopien zamiennosci 


1987-05 


22.02 


Poz. 

Nr cz^sci 

Nazwa cz^Sci 

1 

10.771.3.00 

Wal przedni z lozyskiem 

2 

4060453 

Podpora walu 

3 

10.026.0.101 

Zlqcze rozwidlone 

4 

PN-76/M-86002 

Smarowniczka StM6xl-H-Fe/Zn-m-12c 

5 

10.431.0.030 

Krzyzak z lozyskami kpl. 

6 

10.571.5.000 

Rura walu przedniego 

7 

30.066.0.501 

Plytka wywazajgca 

8 

4593215 

Nakr^tka (ES) 

9 

10.062.0.101 

Zl^cze rozwidlone stale 

10 

4160704 

Odrzutnik 

11 

PN-S1/M-85111 

Pierscien osadczy 52W 

12 

874152 

tozysko podpory walu 

13 

— 

10.080.0.702 

Pierscien osadczy 

]) Lu 

b wg potrzeby. 






WAL NAPEDOWY TYLNY KPL 



Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 









22.04 









Transmissions - hypoid axle drive-shaft 
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WAi. NAPJJDOWY - kpl. do samochodu z- tylnym mostera hipoidalnym. 


22.04 



P 02 . I Nr cz^sci 


Nazwa cz^sci 


10 . 026 . 0.101 

10.431.0.000 

10.080.0.702 

30.066.0.501 

10.271.5.301 

4160704 

4060453 

62205-2RSP6C3 

PN-81/M-85111 

10.771.5.000 

10.062.0.101 

4593215 

PN-76/M-86002 

10.038.0.902 

10.724.5.000 

10.312.2.000 

PN-76/M-82001 

02.862.5.501 


Zl^cze kolnierzowe 
Krzyiak z loZyskiera kpl. 

Plerscieri osadczy 
Plytka wywaZajqca 
Rura walu przedniego 
Odrzutnik 
Podpora walu 
loZysko podpory walu 
Pierscieri osadczy 52W 
Wal przedni z loZyskiem 
Zlqcze rozwidlone stale 
Nakr^tka /ES/ 

Stnarowniczka St M6x1-H-Fe/Zn-m-12c 
Uszczelniacz krzyZaka 
Wal nap^dowy tylny 
Zlqcze przesuwne kpl.^ 

Zawleczka S-Zn-3,2xl2 
Tasma zaclsku 




Transmissions - hypoid axle drive-shaft 


1 1 . 




19* 

02.861.9.501 

§ 

Uchwyt zacisku 

1 

20. 

10.137.0.601 

Wkladka ostony 

& 

21. 

10.017.0.802 

OsIona gumowa 

i 

22. 

10.317.0.000 

OsIona gumowa kpl. 

i 

23. 

10.224.5.301 

Rura watu tylnego 

i 

1-23. I 

10.907.5.000 

Wat nap^dowy dzielony - kpl. 

i 

24. 

02.862.0.701 

Opaska zaciskowa - kpl. 

-t 

V 

25. 

11.557.5.030 

i 

Podpora watu nap^dowego - kpl. ! 

1 


1/ W sklad zestawu naprawczego wchodz^ poz. 2, 3, 13, 16 i koncowka z wielo^pustem 
10,003*2.101 wchodz^ca w sklad poz. 23. 

2/ Lub wedlug potrzeb. 





Transmissions - conic rear axle 


TYLNY MOST KPL. 



Zmiaria 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 


Poz. 


1987-05 


Nr cz^Sci 


18-2400012 

18-2400013 * , 

18-2400010 

12-2403087 

12-2403082 

PN-72/M-86964 

PN-79/M-86100 

12-2403083 

12-2403084 

12-2403102 

12-2403107 

12-2403086 

PN-83/M-822D7 

12-2403100 

20-2400020-11 

17- 3001032 
A-24457-1 
298430-P 

18- 2401006 
20-2403070-3 
20-3104055 
12-2403072 
20-3103008-2 
12-2401025 
20-3101040-2 
20-2403069 


24.01 


Nazwa cz$£ci 


Tylny most z-hamulcami kpl. 

Tylny most z hamulcami bez linki kpl. 

Tylny most bez hamulcow i polosi kpl. 

Uszczelka nakladki 

Podkladka spr^zysta 

Pierscieb uszczelniajgcy.A52x72xl0 

tozysko kulkowe '6308 - 

Pierscien spr^ysty 

Tul'eja ustalajgca lozyska 

Oslona uszczelniacza 

Pierscien filcowy 

Nakiadka 

Wkr^t M5xl2-5.5-B Fe/Zn5c 
Uszczelniacz lozyska 
Smarowniczka 
NakrQtka 

Korek ' 

Odpowietrznik 
Obudowa z lozyskiem kpl. 

Polos 
Uszczelka 

Oslona przeciwsmarowa 
Sruba kola 

Tuleja zewngtrzna uszczelniacza 
Nakr^tka 
Polos kpl. 


1 ) 


i), 


Kompletacja wg poz. 31, tabl. 24.01. 


Szt. 


63 


/ 





Zuk 

3005 3015 


TYLNY MOST HIPOIDALNY 


24,06 

1991-02 








Transmissions - hypoid rear axle 
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TYLNY MOST HIFOIDALh'Y 3005 i 301 5 


24.06 




Nazna cz§sci 


1 

{ 3502-2401018 

i 

{ Pokryna obudony przekladni gidnnej 

2 

| 3502-2401019 

| Uszczelka pokryny obudony 

3 

{ 3502-2401016 

{ Pokryna loZyska mechanizmu roZnlconogo - prana 

4 

! 3202-2401029 

j £ruba M8xi4 

5 

« 3502-2401017 

| £ruba mocujqca pokryny loZyska 

6 

S 3502-2401015 

i Pokryv.a loZyska mechanizmu roZnlconogo - lewo 

7 

j 298430 - P 

} Odponietrznlk - kpl. 

0 

! 3015-2401020 

j Pochna tylnego mostu, prana - kpl. ^ 

8 

' 3005-2401020 

| Pochna tylnego mostu, prana - kpl. 2// 

9 

! 1.28.026/B 

i Korek boz nkiadki magnctyczne j /22xi ,5/ 

10 

j 1.28.026-010823 

| Korek z okladkQ magnetycznq /22xi,5/ 

11 

| 3502-2401010 

{ Obudona przekladni gidnnej tylnego mostu -kpl. 

12 

j 3305-2400150 

{ Przekladnia glowna n obudonio - kpl. /z mech. rd: 

13 

j 30l5-240l02l 

{ Pochna tylnego mostu, lena - kpl. 

13 

j 3005-2401021 

j Pochna tylnego mostu, lena - kpl. 2// 

14 

{ 3015-2400050 

j Przekladnia gldnna n obudonle z pochnami — kpl,, 



j sklada si§ z poz. 8,12,13. 

14 

{ 3005-2400050 

j Przekladnia gldnna n obudonie z pochnami - kpl,, 



i sklada si§ z poz. 8,12,13. 2// 

15 

} 3302-2403106 

• Uszczelka pokryny loZyska pdlosl 

16 

| 3202-2403084 

i Piersoiori mocujqcy loZysko pdlosi 

17 

j U499-U460L 

} LoZysko pdlosi - kpl. 

18 

! 3302-2403103 

J Pierseieh uszczelniaJqcy loZysko pdlosi 

i 

i 


I Sat 


| i 






Transmissions - hypoid rear axle 
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TYLNY MOST HIPOIbALNY 



19 

20 
21 
22 

23 

24 

24 

25 
2C 

26 
27 

27 

28 
29 

29 

30 

31 
31 


3302-2403102 
3302-2403100 
PN-8I/M-369 60 
3302-2403092 
3302-2403094 
3015-2401005 

3005-2401005 

3302-2403083 

3015-2403070 

3005-2403070 

3015-2403072 

3005-2403072 

20-3103008-2 

3015-2403073 

3005-2403073 

PN-88/S-91240/62 

3015-2400000 

3005-2400000 


i 

l 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 


Pierscieri dociskowy lozyska poiosi 
Pierscieri dociskowy loiyska pdlosi - kpi. 
Pierscieri uszczelniaj^cy A52x68x8 

Tulejka ustalajqca lofcysko pdlosi tylnego mostu 
Pierscieri filcowy 

Obudowa przekladni gldtmej z pocliwami - kpl* 
i>oz # 8 t ii f i3 L/ 

Obudowa przekladni gldtmej z pochmmi - kpl* 
poa.8 f n,i3. 2/ 

Pokryna lozyska poiosi 
Pdlos tylnego mostu ^ - kpl. 

B6to4 tylnego mostu - kpl. 2/f 
Pdlod tylnego mostu ^ 

B6lo& tylnego mostu 2/ ^ 

£ruba kola 

Polo^ tylnego mostu ze srubami 
Pdlo^ tylnego mostu ze srubami 
Nakr§tka Mi4xi,5xi8/60°-8 

Tylny most - kpl. /z hamuloami 1 przenodami/ ^ 
fylny most — kpl. /z hamulcaml 1 przenodami/ 2y ^ 


1/ 

2 / 


1 / 


bo moston o 


rozstanieniu kdl 1530 mm. 


2 / 


bo moston o rozstanieniu kdl 1375 


mm. 






Transmissions - hypoid axle differential mechanism 
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UBCHAMIZH U<52NIC0\VY I PkZEKLAUNIA GL&YNA - bompl. DO i’US'i'dw HIPOIDALNYCli 


24.07 


Poz. 

Nr ezgaei 

Numer czgsci 

t 

2 

3 


1/40442/71 

1.45.235-132CB.0A.1 

3302-2402090 

3502-2402080 

3502-2402083 

PN-86/M-86220 

3502-2402060 

PN-86/M-86220 

3202-2402047 

3202-2402048 

3202-2402049 

3202-2402051 

3202-2402052 

3202-2402053 

3202-2402054 

3202-2402055 

3202-2402056 

3202-2402057 

3202-2402058 

3202-2402059 

3202-2402001 


Nakrgtka walka napgdzajqcego 
Podkladka nakrgtkl na llca napgdza jqceg# 
Koncowka «aIka napgdzajqcego - kf[. 

Pierscieri uszczelBiajjjcy oaIka napgdzaj^cego 
Pierscieri oporowy uszczelniacza 
Lo&ysko zonngtrzne woIka napgdza jticego 33207A 
Title ja dye tans ovva 

Lozysko tveitngtrzno aalka napgdzajqcego 32308A 

Podkladka dociskona gr. 2,40 

Podkladka dociskona gr. 2,45 

Podkladka dociskona gr. 2,50 

Podkladka doci.skoua gr. 2,55 

Podkladka dociskona gru 2,60 

Podkladka dociskona gr. 2,65 

Podkladka dociskona gr. 2,70 

Podkladka dociskona gr. 2,75 

Podkladka dociskona gr. 2,80 

Podkladka dociskona gr. 2,85 

Podkladka dociskona gr. 2,90 

Podkladka dociskona gr. 2,95 

Podkladka dociskona gr. 3,00 







Transmissions - hypoid axle differential mechanism 


MECHANIZM UOZNICWY I PUZEKLADNIA GLOWNA - kompi. DO MOSTOW HIPQIDALNYCH 


24®07 


3202-2402062 

3202-2402063 

3202-2403050 

3202-2403054 

3202-2403055 

3202-2403056 

3202-2403057 

3202-2403058 

3202-2403059 

3202-2403061 

3202-2403062 

3202-2403063 

3202-2403064 

3202-2403065 

3202-2403066 


3202- 

3202- 


2403067 

2403068 


3202-2403069 

3305-2402026 

3305-2402025 

3305-2402010 

3302-2403032 

3502-2403027 

3202-2403u45 


Podkladka doeiskowa gr. 3>05 
Podkladka doelskowa gr. 3,iO 
Lozyska meclianizmu rdiniconego 
Podkladka odleglosciowa gr* 5,40 
Podkladka odleglosciowa gr. 5,45 
Podkladka odlegloSciona gr. 5,50 
Podkladka odlegloSciona gr, 5,55 
Podkladka odleglosciowa gr. 5,60 
Podkladka odleglosciowa gr. 5,65 
Podkladka odleglosciowa gr. 5,70 
Podkladka odleglosoiowa gr. 5,75 
Podkladka odleglosciowa gr. 5,80 
Podkladka odleglosciowa gr® 5,85 
Podkladka odlegloSciowa gr. 5,90 
Podkladka odleglosciowa gr. 5,95 
Podkladka odlegloSoiowa gr, 6,00 
Podkladka odlegloSciowa gr, 6,05 
Podkladka ddlegloSciowa gr. 6,i0 
Kolo talerzone przekladnl gldwnej 
Walek nap§dzajqcy przekladnl glownej 
V.alek nap^dzajQcy i kolo talerzowe kompl. 
obudowa meclianizmu rdznicotiego 
Sruba kola talerzowego 142x1,25x25 
Podkladka koronkl mechanizmu roinicowego 



Transmissions - hypoid axle differential mechanism 
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MECHANIZll lt<5zNIC0UY I PHZEKLADNIA GL.6WNA - kompl. DO 110ST(57r HIFOIDALNYCH 

24.07 


i 

2 

3 

4 

18 

3202-2403048 

Koronka mechanizmu rdZnicowogo 

2 

19 

PH-6G/M-85021 

Kolek walcowy 6n6x50 

1 

20 

3302-2403052 

Snorzen satelitdw 

1 

21 

3202-2403049 

Satelita mechanizmu roZnicowego 

2 

22 

3302-2403010 

Mechanizm roZnicowy kompl. 

1 

1*22 

3305-2403000 

ti3ohanizm rdinicony z przelcladnl^ gldrau* kpl. 

1 







7,03 
196 7-05 




Transmissions -A13.1 gearbox 
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Skrzynia trzybiegcma kpl. 


IT. Oi 


Poz. 

Nr. cz§aci 

Nazna czgscl 

a at. 

51- 

06-1703083 

Pierscieii oalony 

1 


Dopisano pozycje 5i /zmiana L- 6189 / 


SKRZYNIA CZTEROBIEOCWA - kpl. 


Tablica 17.03 


Poz. 

Nr czqscI 

Nazwa cz^soi 

szt. 

_li_ 

- ■■ - - 

U.. 3. - ' 

4 1 

47. 

49. 

17-1703086 

06-1703083 

Galka dfwigni zmiany biogow 

Piersoierl oslony 

—. Jz Jt , 

i 

i 


U w a g a: 


Pozostale pozycje w tablicy bez zmian /ziniany L-5288, L-6189/ 







Transmissions - gearbox housing 
TS5-21 


OBUDOWA SKRZYNI BIEG6W (TS5-21) 



154 5 


u=Bn=jo=[ca^i2R 

SWB&LWB 31710 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

NR CZ^SCI 

MODEL 

1 

R L 

OPCJA / O UWAGI 

L S 

C 

A 

L 

WERSJA 


L 

LT 

LV 

LC 


[01] 

Skrzynia biegow kpl. 

779057394 

s 





&CT1/CT3 1 

[01] 

Skrzynia biegow kpl. 

779056448 

s 





&X29&CT1/CT3 1 

[01] 

Skrzynia biegow kpl. 

779057933 


0 




&CT1/CT3&PTO 1 

[02] 

Tulejk; 

a 




782014723 

s 





2 

[03] 

Przystawka dodatkowego odbioru mocy 

779059579 

s 





1 

[04] 

Podktadka spr^zysta 

721204157 

s 





4 

[05] 

Sruba 

dwustronni 

a Ml0x30-8.8-Fe/Fg 

782015620 

s 





4 

[06] 

Kotek 

walcowy HI2x32 - A 

966521280 

s 





2 

[07] 

Obudowa 

skrzyni 

biegow kpl. 

779057535 

s 





1 

[08] 

Sruba 

M8x35 



782015668 

s 





8 

[09] 

Sruba 

M8x30 



782015621 

s 





3 

[10] 

Sruba 

M8x30-I 

P 


782015669 

s 





1 

[11] 

Korek 

wlewu oleji 

j 

779058903 

s 





1 

[12] 

Wylqcznik 

swiatta 

cofan ia 

769893944 

s 





1 

[13] 

Zaczep spr^zyny 


779058904 

s 





1 

[14] 

Korek 

magnetyczny kpl. 

779057532 

s 





1 

[15] 

Nakr$tka M10- 

-5-B 

Fe/Zn5 

940200522 

s 





4 


TTT 






























Transmissions - gearbox housing 
TS5-21 


OBUDOWA SKRZYNI BIEG6W (TS5-21) 




154 5 


u=Bn=jo=[ca^i2R 

SWB&LWB 31710 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

i 

s 

u 


MODEL 


R 

/ 

1 

L 

0 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT LV LC 


L 

S 

c 



[ 16 ] 

779057785 


Pokrywa boczna 

s -PTO 


2 


TT7 






























Transmissions - gears 
TS5-21 


WALEK GLOWNY, KOLA ZE^BATE (TS5-21) 





SWB&LWB 31711 


ID 

NAZWA CZ^SCI 




MODEL 

R 

/ 

1 

i 

NR CZ^SCI 

A WERSJA OPCJA 

L 

O 

s 

c 


L LT LV LC 

L 

[01] 

911554822 

Sruba M12x1,25x30-8.8-B-Fe/Zn5 

s 


1 

[02] 

779057356 

Podktadka oporowa 

s 


1 

[03] 

779059165 

Zt^cze przegubu kpl. 

s 


1 

[04] 

779057396 

Koto nap$du szybkosciomierza 

s 


1 

[05] 

055043157 

Lozysko stozkowe 

s 


1 

[06] 

779057359 

Pierscien oporowy 

s 


1 

[07] 

779058907 

Ztozenie igietkowe 

s 


1 

[07] 

779059165 

Ztozenie igietkowe 

s 


1 

[08] 

779057360 

Koto bierne wstecznego biegu 

s 


1 

[09] 

779057802 

Pierscien osadczy spr^zysty 

s 


1 

[09] 

779058106 

Pierscien osadczy spr^zysty 

s 


1 

[09] 

779058105 

Pierscien osadczy spr$zysty 

s 


1 

[10] 

Korpus synchronizatora 1 i wstecznego bieg 

iu k 

779059769 

s 


1 

[11] 

779059772 

Pierscien synchronizatora 1 biegu 

s 


4 

[12] 

779059773 

Sprz^gto przesuwne 1 i wstecz. biegu 

s 


1 

[13] 

779057526 

Ztozenie igietkowe 

s 


2 

[13] 

779059774 

Ztozenie igietkowe 

s 


2 


UWAGI 


2,30mm 

2,40mm 

2,50mm 


ITT 























Transmissions - gears 
TS5-21 


WALEK GLbWNY, KOLA ZE^BATE (TS5-21) 





SWB&LWB 31711 


ID 

NAZWA CZ^6CI 

i 

s 

u 


MODEL 


R 

/ 

1 

i 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

L 

0 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT LV LC 


L 

s 

c 



[14] 

779057340 

[15] 

779058905 

[16] 

779059770 

[17] 

779059771 

[18] 

779059758 

[19] 

779059775 

[ 20 ] 

779059776 

[ 21 ] 

779058106 

[ 21 ] 

779058105 

[ 21 ] 

779057802 

[ 22 ] 

779058211 

[ 22 ] 

779059777 

[23] 

779059759 

[24] 

779057347 

[25] 

779057803 

[25] 

782015165 

[25] 

782015173 


Koto z^bate I biegu 

s 

Watek gtowny 

s 

Spr^zyna 

s 

Kulka 7-28 

s 

Koto z^bate II biegu kpl 

s 

Sprz^gto przesuwne II - V biegu 

s 

Korpus synchronizatora II - III biegu. 

s 

Pierscien osadczy spr^zysty 

s 

Pierscien osadczy spr^zysty 

s 

Pierscien osadczy spr^zysty 

s 

Ztozenie igietkowe 

s 

Ztozenie igietkowe 

s 

Koto z^bate III biegu kpl. 

s 

Pierscien oporowy z^baty 

s 

Pierscien osadczy spr^zysty 

s 

Pierscien osadczy spr^zysty 

s 

Pierscien osadczy spr^zysty 

s 


1 

1 

9 

9 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 


2,4mm 

2,5mm 

2,3mm 


1,8mm 

1,9mm 

2,0mm 


TU 























Transmissions - gears 
TS5-21 


WALEK GLbWNY, KOLA ZE^BATE (TS5-21) 





SWB&LWB 31711 


ID 

NAZWA CZ^6CI 

i 

s 

u 


MODEL 


R 

/ 

1 

i 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

L 

0 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT LV LC 


L 

s 

c 



[26] 

779059778 

[27] 

779059760 

[28] 

779059779 

[29] 

779057363 

[30] 

779058088 

[30] 

779058068 

[30] 

779058092 

[30] 

779057954 

[30] 

779058091 

[30] 

779058090 

[30] 

779058089 

[30] 

779058087 

[30] 

779058086 

[30] 

779058085 

[30] 

782014869 

[30] 

779057691 

[30] 

779057724 


Ztozenie igietkowe 

s 

Koto z^bate V biegu kpl. 

s 

Korpus synchronizatora IV - V biegu 

s 

Pierscien cierny statego zaz^bienia 

s 

Podktadka odlegtosciowa 

s 

Podktadka odlegtosciowa 

s 

Podktadka odlegtosciowa 

s 

Podktadka odlegtosciowa 

s 

Podktadka odlegtosciowa 

s 

Podktadka odlegtosciowa 

s 

Podktadka odlegtosciowa 

s 

Podktadka odlegtosciowa 

s 

Podktadka odlegtosciowa 

s 

Podktadka odlegtosciowa 

s 

Podktadka odlegtosciowa 

s 

Podktadka odlegtosciowa 

s 

Podktadka odlegtosciowa 

s 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2,2mm 

3,2mm 

3,0mm 

0,8mm 

2,8mm 

2,6mm 

2,4mm 

2,0mm 

1,8mm 

1,6mm 

1,4mm 

1,0mm 

1,2mm 


TT5 























Transmissions - gears 
TS5-21 


WALEK GLbWNY, KOLA ZE^BATE (TS5-21) 





SWB&LWB 31711 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

i 

s 

u 


MODEL 


R 

/ 

1 

L 

0 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT LV LC 


L 

S 

c 



[31] 

055043158 


Lozysko stozkowe 

s 


1 


TT6 





















Transmissions - gears and intermediate shaft 
TS5-21 


KOLA ZE^BATE, WALEK NAP^DOWY I POSREDNI (TS5-21) 





SWB&LWB 31712 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

NR CZ^SCI 

MODEL 

1 

R L 

OPCJA / O 

L S 

C 

UWAGI 

A 

L 

WERSJA 


L 

LT 

LV 

LC 



[01] 

Watek 

nap^dowy 



779057352 

s 





1 


[02] 

Lozysko stozkowi 

Q 


055043157 

s 





1 


[03] 

Pierscien < 

odlegtosciowy 


779058075 

s 





1 

9,45mm 

[03] 

Pierscien < 

odlegtosciowy 


779058063 

s 





1 

9,10mm 

[03] 

Pierscien i 

odlegtosciowy 


779058084 

s 





1 

9,15mm 

[03] 

Pierscien i 

odlegtosciowy 


779057695 

s 





1 

9,20mm 

[03] 

Pierscien i 

odlegtosciowy 


779057725 

s 





1 

9,25mm 

[03] 

Pierscien i 

odlegtosciowy 


779058071 

s 





1 

9,30mm 

[03] 

Pierscien < 

odlegtosciowy 


779058065 

s 





1 

9,35mm 

[03] 

Pierscien i 

odlegtosciowy 


779058082 

s 





1 

9,00mm 

[03] 

Pierscien i 

odlegtosciowy 


782015622 

s 





1 

9,40mm 

[03] 

Pierscien < 

odlegtosciowy 


779058081 

s 





1 

8,95mm 

[03] 

Pierscien i 

odlegtosciowy 


779058076 

s 





1 

9,50mm 

[03] 

Pierscien i 

odlegtosciowy 


779058077 

s 





1 

9,55mm 

[03] 

Pierscien < 

odlegtosciowy 


779058073 

s 





1 

9,60mm 

[03] 

Pierscien i 

odlegtosciowy 


782015164 

s 





1 

9,65mm 

[03] 

Pierscien i 

odlegtosciowy 


782015174 

s 





1 

9,70mm 


ITT 


















Transmissions - gears and intermediate shaft 
TS5-21 


KOLA ZE^BATE, WALEK NAP^DOWY I PO$REDNI (TS5-21) 



u=Bn=jo=[ca^i2R 

SWB&LWB 31712 


ID 

NAZWA CZ^6CI 

i 

s 

u 


MODEL 


R 

/ 

1 

i 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

L 

0 

s 

c 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT 

LV 

LC 



L 



[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





782015163 

s 







1 

9,35mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779058072 

s 







1 

8,55mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779057796 

s 







1 

8,10mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779058064 

s 







1 

8,15mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779058078 

s 







1 

8,20mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779058066 

s 







1 

8,30mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779058067 

s 







1 

8,35mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779058079 

s 







1 

8,40mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779058083 

s 







1 

9,05mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779057693 

s 







1 

8,50mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779057694 

s 







1 

8,60mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779057792 

s 







1 

8,65mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779057692 

s 







1 

8,70mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779057795 

s 







1 

8,75mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779057793 

s 







1 

8,80mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779057794 

s 







1 

8,85mm 


[03] 

Pierscien 

odlegtosciowy 





779058074 

s 







1 

8,90mm 


















Transmissions - gears and intermediate shaft 
TS5-21 


KOLA ZE^BATE, WALEK NAP^DOWY I PO$REDNI (TS5-21) 





SWB&LWB 31712 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

i 

s 

u 


MODEL 


R 

/ 

1 

L 

O 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT LV LC 


L 

S 

c 



[03] 

779058080 

[04] 

101068093 

[05] 

779057781 

[06] 

782015175 

[07] 

055043159 

[08] 

779057955 

[09] 

779058096 

[09] 

779058093 

[09] 

779058097 

[09] 

779058094 

[09] 

779058095 

[09] 

779058099 

[09] 

779058111 

[09] 

779058100 

[09] 

779058113 

[09] 

779058101 

[09] 

779058103 


Pierscien odlegtosciowy 

s 

Pierscien uszczelniajatcy 

s 

Pokrywa watka nap$dowego kpl. 

s 

Sruba M8x25 

s 

Lozysko stozkowe 

s 

Watek posredni 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 


1 

1 

1 

8 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


8,45mm 


2,50mm 

2,10mm 

2,20mm 

2,25mm 

2,30mm 

2,35mm 

2,00mm 

2,45mm 

2,05mm 

2,55mm 

2,60mm 




















Transmissions - gears and intermediate shaft 
TS5-21 


KOLA ZE^BATE, WALEK NAP^DOWY I PO$REDNI (TS5-21) 





SWB&LWB 31712 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

i 

s 

u 


MODEL 


R 

/ 

1 

L 

O 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT LV LC 


L 

S 

c 



[09] 

779058104 

[09] 

779058102 

[09] 

779058098 

[09] 

779058114 

[09] 

779057800 

[09] 

779057531 

[09] 

779058107 

[09] 

779057791 

[09] 

779058108 

[09] 

779058069 

[09] 

779057798 

[09] 

779058158 

[09] 

779057801 

[09] 

779057799 

[09] 

779057797 

[09] 

779058109 

[09] 

779058112 


Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 

Podktadka regulacyjna 

s 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


2,65mm 

2,70mm 

2,75mm 

2,40mm 

1,55mm 

1,25mm 

1,30mm 

1,35mm 

1,40mm 

2,15mm 

1,50mm 

1,95mm 

1,60mm 

1,65mm 

1,70mm 

1,75mm 

1,80mm 


rm 


















Transmissions - gears and intermediate shaft 
TS5-21 


KOLA ZE^BATE, WALEK NAP^DOWY I PO$REDNI (TS5-21) 



u=Bn=jo=[ca^i2R 

SWB&LWB 31712 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

i 

s 

u 


MODEL 


i 

R L 
/ O 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT LV LC 


L S 
C 



[09] 

779058110 

[09] 

779058070 

[09] 

779057806 

[ 10 ] 

779057354 

[ 11 ] 

782015176 

[ 12 ] 

782014803 

[13] 

779057525 

[14] 

779057355 


Podkiadka regulacyjna 

s 1 

Podkiadka regulacyjna 

s 1 

Podkiadka regulacyjna 

s 1 

Os kola posredniego wstecznego biegu 
s 1 

Sruba M10x25 

s 1 

Podkiadka oporowa 

s 2 

Ztozenie igietkowe K 30x35x17 
s 2 

Kolo posrednie wst. biegu 

s 1 


1,85mm 

1,90mm 

1,45mm 


T2T 


















Transmissions - speedometer 
TS5-21 


POKRYWA NAP DU SZYBKOSCIOMIERZA (TS5-21) 





SWB&LWB 31713 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

i 

s 

u 


MODEL 


R 

/ 

1 

i 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

L 

O 

s 

c 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT 

LV 

LC 



L 



[01] 

Pokrywa szybkosciomierza 





779057536 

s 







1 



[02] 

Kolo nap$du szybkosciomierza 





PD9717341 

s 







1 



[03] 

Watek 

napedu 

i szybkosciomierza 





779057533 

s 







1 



[04] 

Pierscien 

uszczelniajatcy 





779059787 

s 







1 



[05] 

Ztqcze 

napedu szybkosciomierza 





779057534 

s 







1 



[06] 

Kotek 

walcow 

y 






782014851 

s 







1 



[07] 

Pierscien 

uszczelniajqcy 





779059780 

s 







1 



[08] 

Pierscien 

uszczelniaj^cy 





101068452 

s 







1 



[09] 

Pierscien 

uszczelniajatcy 





782015157 

s 







1 



[10] 

Sruba 

ustalajqca 






782014806 

s 







1 



[11] 

Sruba 

Ml0x35 







779059781 

s 







2 



[12] 

Sruba 

M >25 







779059782 

s 







3 



[13] 

Sruba 

Ml0x45 

►-8.8 

-B-Fe/Zn5 





779059783 

s 







2 



TU 























Transmissions - control fork 
TS5-21 


WIDELKI STERUIACE (TS5-21) 





ID 


I S 
T U 
C B 


NR CZ^SCI 


[ 01 ] 

779057364 

[ 02 ] 

779057365 

[03] 

779057540 

[04] 

782015178 

[05] 

779057541 


_ SWB&LWB 31714 

NAZWA CZ^SCI 

MODEL I 

T- R L 

? WERSJA OPCJA / O UWAGI 

L L 6 

L LT LV LC C 


Ci$gta przesuwne - podzespot 
s 1 

Kamien widetek 

s 6 

Widetki IV i V biegu 

s 1 

Podktadka 17 Fe/Fg 

s 2 

Sruba przegubu 

s 2 


T2T 


































Transmissions - shift lever mechanism 
TS5-21 


MECHANIZM STERUJACY ZMIANA BIEGbW (TS5-21) 



u=Bn=jo=[ca^i2R 

SWB&LWB 31715 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

i 

s 

u 


MODEL 

1 

R L 

OPCJA / O UWAGI 

L S 

C 

i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

C 

B 


L 

LT 

LV 

LC 



[01] 

Pokrywa sterowania 


779057589 

s 





1 


[02] 

Odpowietrznik kp 

. 


779057786 

s 





1 


[03] 

Sworzen ogranicznika wyboru sciezki 


782014805 

s 





2 


[04] 

Spr^zyna 





782014778 

s 





1 


[05] 

Spr^zyna 





782014722 

s 





1 


[06] 

Ostona gumowa wewn$trzna 


779057350 

s 





1 


[07] 

Sruba 

ogranicznika wyboru sciezki 


782015158 

s 





2 


[08] 

Sruba 

przegubu 



779057541 

s 





2 


[09] 

Podktadka 17 

Fe/Zn5 


782015623 

s 





2 


[10] 

Sruba 

M8x25 




779059782 

s 





3 


[11] 

Sruba 

M8x25-I 

P 



779059784 

s 





1 


[12] 

Pokrywa posrednia 


779057783 

s 





1 


[13] 

Sruba 

z gniazdem 

i szesciokeftnym M5x16-8.8-B-Fe/Zn5 


917202240 

s 





4 


[14] 

Ostona gumowa zewn^trzna 


779057351 

s 





1 


[15] 

Wspornik 

drazka 

sterowania 


779057568 

s 





1 


[16] 

Os 

drqzka 

sterowania 


779057896 

s 





1 


[17] 

Pierscien i 

osadczy spr^zysty 


782015161 

s 





2 


TW 



































Transmissions - shift lever mechanism 
TS5-21 


MECHANIZM STERUJACY ZMIANA BIEGbW (TS5-21) 





SWB&LWB 31715 


ID 

NAZWA CZ^6CI 

i 

s 

u 


MODEL 


R 

/ 

1 

i 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

L 

0 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT LV LC 


L 

s 

c 



[18] 

782015179 

[19] 

782014776 

[ 20 ] 

782015167 

[ 21 ] 

782015180 

[ 22 ] 

779057567 

[23] 

779059762 

[23] 

779059761 

[23] 

782014804 

[23] 

779059763 

[24] 

779059786 

[25] 

701684133 

[26] 

782015182 

[27] 

793444577 

[28] 

779056449 

[29] 

942051722 

[30] 

782015181 

[31] 

701683660 


Kulka 6-10 

s 

Spr^zyna 

s 

Kotek spr^zysty 6x40 

s 

Kolek spr^zysty 

s 

Drctzek sterowania 

s 

Podktadka oporowa 

s 

Podktadka oporowa 

s 

Podktadka oporowa 

s 

Podktadka oporowa 

s 

Pr$t dzwigni zmiany biegow kpl. 

s 

Ostona gumowa nakr^tki 

s 

Nakretka kontrujaca 

s 

Gatka dzwigni zmiany biegow 

s 

Dzwignia zmiany biegow kpl. 

s 

Nakretka M10-1,25-05-B Fe/Zn5 

s 

Podktadka spr^zysta 

s 

Ostona dzwigni zmiany biegow 

s 


4 

4 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


wg 

wg 

wg 

wg 


T25 


































Transmissions - shift lever mechanism 
TS5-21 


MECHANIZM STERUJACY ZMIANA BIEGbW (TS5-21) 





SWB&LWB 31715 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

i 

s 

u 


MODEL 


R 

/ 

1 

L 

0 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT LV LC 


L 

S 

c 



[32] 

779059787 

[33] 

779057367 


Pierscieri uszczelniajatcy 

s 

Pokrywa sterowania kip. 

s 


2 

1 


T26 




































Transmissions - untranslated 
TS5-21 


PRZYSTAWKA DODATKOWEGO ODBIORU MOCY(TS5-21) 





SWB&LWB 31716 


i 

T 

C 


s 

u 

B 


ID 

NAZWA CZ^SCI 

NR CZ^SCI 

MODEL 

1 

R L 

OPCJA / O UWAGI 

L S 

C 

A 

L 

WERSJA 


L 

LT 

LV 

LC 


[01] 

Obudowa 

przystawki 

779059567 

0 





1 

[02] 

Podktadka oporowa 

782016390 

0 





2 

[03] 

Tuleja 

2020 B! 

3 


779059568 

0 





2 

[04] 

Koto nap^du przystawki 

779059569 

0 





1 

[05] 

Os 

kota podwojnego 

779059570 

0 





1 

[06] 

Pierscien 

uszczelniajatcy 15,3x2,4 

782016391 

0 





1 

[07] 

Ptytka 

zabezpieczaj^ca 

782016392 

0 





1 

[08] 

Sruba 

M6x16-I 

8.8-1 

B-Fe/Zn5 

782016393 

0 





1 

[09] 

Ci^gto 

sterowania kpl. 

779059571 

0 





1 

[10] 

Kamieri 




779059572 

0 





1 

[11] 

Tuleja 

1415 B! 

3 


779059573 

0 





2 

[12] 

Pierscien 

uszczelniajcicy 14x24x7 

782016394 

0 





1 

[13] 

Dzwigi 

nia sterowania 

779059574 

0 





1 

[14] 

Sworzen 




782016395 

0 





2 

[15] 

Podktadka oporowa 7,4 Fe/Zn5 

782016396 

0 





4 

[16] 

Zawleczks 

iS-Zn 1 

,6x12 

782016397 

0 





4 

[17] 

Lozysko igietkowi 

9 

782016398 

0 





1 


TTT 










































Transmissions - untranslated 
TS5-21 


PRZYSTAWKA DODATKOWEGO ODBIORU MOCY(TS5-21) 





SWB&LWB 31716 


ID 

NAZWA CZ^6CI 

i 

s 

u 


MODEL 


R 

/ 

1 

i 


i 

T 

NR CZ^SCI 

A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

L 

0 

UWAGI 

C 

B 


L 

LT LV LC 


L 

s 

c 



[18] 

782016400 

[18] 

779059765 

[18] 

782016402 

[18] 

782016401 

[18] 

782016399 

[19] 

779059575 

[ 20 ] 

782016403 

[ 21 ] 

782016404 

[ 22 ] 

782016405 

[23] 

782016406 

[24] 

782016407 


Pierscien osadczy 

o 

Pierscien osadczy 

o 

Pierscien osadczy 

o 

Pierscien osadczy 

o 

Pierscien osadczy 

o 

Pokrywa przystawki 

o 

Pierscien uszczelniajatcy 32x52x7 

o 

Sruba M8x30 

o 

Zt^cze przegubu 

o 

Podktadka oporowa 

o 

Sruba Ml 0x30-8.8-B-Fe/Zn5 

o 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 


wg 

wg 

wg 

wg 

wg 


TZS 










































Transmissions - untranslated 
TS5-21 


WAtEK PRZYSTAWKI ODBIORU MOCY (TS5-21) 





SWB&LWB 31717 


ID 


NR CZ^SCI 


MODEL 


R 

/ 

1 

i 


A 

L 

WERSJA 

OPCJA 

L 

0 

s 

c 

UWAGI 

L 

LT LV LC 


L 



NAZWA CZ^SCI 


[01] 

Podktadka oporowa 

782016410 

0 





1 

[02] 

Tulejka 2025 BS 


782016411 

0 





1 

[03] 

Koto nap^du przystawki 

779059576 

0 





1 

[04] 

Podktadka oporowa 

782016412 

0 





1 

[05] 

Watek 

przystawki 


779059577 

0 





1 

[06] 

Spr^zyna 




782016413 

0 





1 

[07] 

Kulka 





782016414 

0 





2 

[08] 

Sprz^gto przesuwne 

779059578 

0 





1 

[09] 

Pierscien < 

osadczj 

f 

782016415 

0 





1 

[10] 

Pierscien i 

osadczj 

f 

782016399 

0 





1 

[11] 

Lozysko kulkowe 


055003099 








TN 

























SUSPENSION AND FRAME 



Suspension and 
S-21 


frame - engine 


suspension 



Zmiana 


Wprowadzenie 


10 


1986-10 


10.01 


Poz. 


1 

PN-B5/M-82242 

Sruba M12x25-5.8-B-Fe/Zn5c 

2 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z12,2-Fe/Fg 

3 

20-1001020-11 

Poduszka zawieszenia silnika 

4 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z8*,2-Fe/Fg 

5 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka MBxl-5-B-Fe/Zn5c 

6 

20-1001055-2 

Nakladka ochronna 

7 

20-1001050 

Poduszka gorna 

8 

20-1001044-1 

Poduszka dolna 

9 

257884-P2 

Drut zabezpieczaj^cy 1,6x250 

10 

PN-85/M-82242 

Sruba M12x70-5.8-B-Fe/Zn5c 

11 

PN-85/M-82242 

Sruba M8xl6-5.8-B-Fe/Zn5c 

12 

20-1001054 

Tulejka poduszki 

13 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z8,2-Fe/Fg 

14 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 

15 

A03-2801155 

Poprzeczka tylna mocowania silnika 

16 

A03-2801100-11 

Belka przedniego zawieszenia 


Nr cz^Sci 


Nazwa cz^Sci 


Szt. 






































Suspension and frame - engine suspension 
4C90 

% 


10 


Zmiana 


ZAWIESZENIE SILNIKA 


Wprowadzenle 


Stopien zamiennoSci 




1987-05 

10.21 

Poz. 

Nr cz^sci 

Nazwa czqSc: 

L 1 

Szt. 

1 

09-1001010 

Wspornik przedniego mocowania silnika 





lewy kpl. 


1 

2 

PN-05/M-82242 

Sruba M12x2 

!5-5.8-B-Fe/Zn5c 

8 

3 

PN-75/M-82G08 

Podkladka spr^zysta Z12,2-Fe/Fg 

8 

4 

09-1001020 

Wspornik przedniego mocowania silnika 





prawy kpl. 


1 

3 

09-1001031 

Poprzeczka tylna mocowania silnika 

1 


UWAGA. Pozostale cz^sci 53 podane w tablicy. 10.01 . 


I 


































Suspension and frame - engine suspension 
4CTi90 


ZAWIESZENIE SILNIKA (4CTI90) 





SWB&LWB 11002 


ID 


NAZWA CZ^SCI 

MODEL 


I S 
T U 
C B 


NR CZ^SCI 


A WERSJA 
L 

L LT LV LC 


OPCJA 


I 

R L 
/ O 
L S 
C 


UWAGI 


[01] 

Wspornik tylnego 

mocowania zespotu nap^dowego - kpl. 

881004010 

s 





&TKA 1 

[01] 

Wspornik tylnego 

mocowania zespotu nap^dowego - kpl. 

881003010 

s 





&TCW 1 

[02] 

Sruba 

Ml0x20 

1-8.8 

-B Fe/Zn5c 

782018087 

s 





1 

[03] 

Poduszka 

zawieszenia silnika tylna kpl. 

701684017 

s 





1 

[04] 

Poprzeczka tylnego zawieszenia zespotu nap^dowego 

881003025 

s 





1 

[05] 

Sruba 

M8x16-I 

8.8-1 

B-Fe/Zn5c 

917205240 

s 





2 

[06] 

Sruba 

Ml 2-1,5x25 

-8.8-B Fe/Zn5 

917208747 

s 





1 

[07] 

Dr^zek wzmacniajatcy 

779057500 

s 





&TCW&SWB 1 

[07] 

Drcfzek wzmacniaj^cy 

782014929 

s 





&TKA&SWB 1 

[07] 

Dr^zek wzmacniajetcy 

781003015 

s 





&TCW&LWB 1 

[08] 

Sruba 

M10x12 

!-8.8 

-B Fe/Zn5c 

782018074 

s 





&TCW&LWB 1 

[08] 

Sruba 

Ml0x20 

1-8.8 

-B Fe/Zn5c 

782018087 

s 





1 

[09] 

Sruba 

Ml0x30 

1-8.8 

-B-Fe/Zn5c 

782018073 

s 





&TKA 4 

[10] 

Podktadka dystansowa 

782014926 

s 





&TKA 2 

[11] 

Podktadka 10. 

5 Fe/Zn5 

951000412 

s 





5 

[12] 

Nakr?tka M10-8-B 

Fe/Zn5c 

940200542 

s 





5 

[13] 

Podktadka 8,4 

Fe/Zn5cE 

951003310 

s 





2 


51 





























Suspension and frame - engine suspension 
4CTi90 


ZAWIESZENIE SILNIKA (4CTI90) 



ID 


I S 
T U 
C B 


NR CZ^SCI 


[14] 

940200442 

[15] 

911504942 

[16] 

881003004 

[17] 

911504342 

[18] 

701683107 

[19] 

940250442 

[ 20 ] 

782018087 

[ 20 ] 

911503842 

[ 21 ] 

782018087 

[ 21 ] 

911503447 




SWB&LWB 11002 


NAZWA CZ^SCI 

MODEL I 

T- R L 

f WERSJA OPCJA / O UWAGI 

r L s 

L LT LV LC C 


Nakr^tka M8-8-B Fe/Zn5 
s 2 

Sruba Ml2x40-8.8-B Fe/Zn5c 
s 2 

Wspornik przedniego mocowania -kpl. 
s 2 

Sruba M12x20-8.8-B Fe/Zn5 
s 6 

Poduszka przedniego zawieszenia silnika -kpl. 
s 2 

Nakretka M8x1-8-B Fe/Zn5 
s 4 

Sruba Ml 0x20-8.8-B Fe/Zn5c 
s &TKA 2 

Sruba Ml 0x40-8.8-B Fe/Zn5c 
s &TCW 2 

Sruba M10x20-8.8-B Fe/Zn5c 
s &TKA 2 

Sruba Ml 0x25-8.8-B Fe/Zn5c 
s &TCW 2 


34 





























Suspension and frame - wagon frame 





Suspension and frame - wagon frame 


^ 38 - 


RAMA DO SAMOCHOD&f *2UK" TYPU FURGON /S-21 i 4C90/ 


Poz . 

Nr czq£c1 

Nazwa cz«6ci 

~ L_ 

_ z * _: 


1. 

22-2801830 

Rama kpl. 

2. 

19-2801315 

i 

Vspomik mocowania zderzaka 

3. 

20-2801145-2 

Podkladka gluszqca wewn^trzna 


20-2801144-3 

Podkiadka gluszqca zewn?trzna 

5. 

A03-2801100-11 

Belka przedniego zawieszenia 

6. 

12-2801138 

Tulejka zewn^trzna 

7. 

12-2801139 

Tulejka gumowa 

8. 

12-2801142 

Tulejka odleglosciowa 

9. 

12-2801143 

Podkladka 

10. 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^tyata Z 12,2 Fe/Fg 

11. 

PH-85/M-82241 

£ruba Ml 2x1,25x50-5,8-B-Fe/Zn5c 

12. 

PN-86/M-82155 

Nakretka Ml 2x1,25-5-Fe/Zn5c 

13. 

PN-85/M-82242 

5ruba Ml 0x1,25x22-5,8-B-Fe/Zn5c 

14. 

A03-2801155 

Poprzeczka tylna mocowania ailnika /S-21/ 

14. 

09-1001031 

Poprzeczka tylna mocowania ailnika /4C90/ 

15. 

PN-78/M-82005 

Podkladka 10,5 Fe/Zn9c 

16. 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^iysta Z10,2 Fa/Fg 

17. 

PN-86/M-82144 

t 

i 

Nakrqtka Ml0x1,25-5-B-Fa/Zn5c 














Suspension and frame - wagon frame 


- 39 - 


28.01 




3. _ 

—57 

16. 

PN-85/M-82105 

Sruba M8xl6-5,8-B-Fe/Zn5o 

6 

19. 

PN-7S/M-82009 

Podkladka 8,4 Fe/Zn9c 

8 

20. 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^iysta Z 8,2 Fe/Zn5c 

16 

21. 

PN-86/M-82144 

Nakrftka M8-5-B-Fe/Zn5c 

16 

22. 

19-2801199 

Poprzeczka walu nap^dowego 

1 

23. 

22-2001196 

Wspomik poprzeczki, podparcia waiu nap^dowego 

2 

24. 

A03-2912622-1 

Zderzak resoru 

4 

25. 

1 PN-77/M-82008 

Podkladka spr^iysta Z 8,2 Fe/Fg 

8 





RAMA 



Wprowadzenie 


Stopiert zamiennoSci 













Suspension and frame - A161 frame 


• 44 - 


Rama samochodu A161 /S-21 i 4C90/ 


Poz. 

1. 

Nr cz$sci 
--- T. - 

Nazwa cz^dci 

szt. 

1 . 

16- 2801611 

Rama A16B /S-2l/*/ 

1 

2. 

16-2801819 

Rama A161/S-21/^ 

1 

2. 

22-2801850 

Rama A161 /S-21 i 4C90/ 2 ^ 

1 

3. 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^tysta Z12,2-Fe/Fg 

6 

A. 

PN-82/M-82144 

Nakr^tka Ml 2-8-B-Fe/Zn5c 

6 

5. 

PN-78/M-82005 

Podkladka 8,4-Fe/Zn9c 

4 

6. 

PN-85/M-82242 

Sruba Ml2x25-8,8-Fe/Zn5c 

6 

7. 

‘A06-2805008 

Zaczep holowniczy 

1 

e. 

3251-2604041 

Zderzak poprzeczki tylne^ ramy kpl. 

2 

9. 

A06-2805040 

Kolpak zabezpieczajqcy 

1 

10, 

PN-86/M-8 2144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 

4 

11. 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^iysta Z8,2-Fe/Zn5c 

4 

12. 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka MlO-8-B-Fe/Zn5c 

4 

13. 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr<?±ysta Z10,2-Fe/Fg 

4 

14, 

PN-78/M-B2005 

Podkladka 10,5-Fe/Zn9c 

4 

15. 

PN-35/M-82215 

Wkr§t Ml0x20-B-Fe/Zn5c 

4 

16 . 

3252-2804011 

Poprzeczka tylna ramy kpl. 

1 


z 

z 

z 

z 

2 

z 

z 


. w " 

1/ Tylko na czq&cl zamienne, oiedostosowane do pedalow wiszqcych ani hake holowniczeso 
2/ Rama » podwleszonymi pedalami i wspawanymi wspornikami do zoczepu holowniczego L-I347 








Suspension and frame - front suspension 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopiert zamiennoSci 


1987-05 


Poz. Nr cz$$ci 


Nazwa cz§£ci 


29.04 

ISzt 


1 

2 

.3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 
13 
16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
33 
36 


19- 2900002 
PN-76/M-86002 

20- 2904080 
20-2904084 
PN-76/M-86003 
20-2904040 
20-2904034 
PN-85/M-82241 
PN-86/M-82144 
PN-77/M-82008 
A03-2904103 
PN-85/M-82241 
B02-2904092 
A03-2904130 
PN-85/M-82241 
20-2902730-2 
20-2904032-4 
PN-76/M-82001 
B02-2904036 
PN-76/M-82005 
PN-86/M-82144 
B02-2904033 
A03-2902714 
501.1.07.00 
702-2902734 
PN-B5/M-82241 
20-2904068-1 
PN-B6/M-82153 
20-2904072 
20-2904062 
20-2904056 
PN-86/M-82144 
PN-B2/M-82024 
PN-86/M-82144 
PN-77/M-82008 
20-2904076 


Zawieszenie przednie kpl. 
Smarowniczka StBl/8 M -Fe/Zn6c 
Tulejka wahacza 
Tulejka wahacza 

Smarowniczka StBl/8"/45°-Fe/Zn6c 

Tulejka dolnych wahaczy 

Pierscien ochronny 

Sruba M12xl,25x70-5,8-B-Fe/Zn6c 

Nakr^tka M12xl,25-5-B-Fe/Zn5c 

Podkladka spr^zysta Zi2,2-Fe/Fg 

Sworzeh wspornika 

Sruba M8xlx35-5,8-B Fe/Zn6c 

Uszczelniacz gumowy 

Wahacz gorny kpl. 

Sruba M12xl,25x75-5,8-B~Fe/Zn6c 
Gniazdo spr^zyny 
Os dolnych wahaczy prawa 
Zawleczka S-Zn-3,2x25 Fe/Fg 
Nakr^tka MlOxl 

Podkladka okrggla Z10,2-Fe/Fg 
Nakr^tka MlOxl,25-5-B Fe/Zn5c 
Sruba MlOxl 
Spr^zyna zawieszenia 
Amortyzator kpl. 

Gniazdo spr^zyny prawe kpl. 

Sruba MlOxl,25x50-10,9-8 Fe'Zn5c 
Sworzen wahaczy dolnych 
Nakr^tka M18-06-B Pe/Zn6c 
Przekladka gumowa 
Tuleja Igcznika wahaczy 
tgcznik wahaczy 
Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta 10,2 Fe/Zn6c 
Nakr^tka M8xl-5-B- Fe/Zn6c 
Podkladka sprqzysta Z8,2-Fe/Fg 
Sworzeh wahacza gornego 


1 

12 

2 

6 

2 

4 

4 

0 

8 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

1 

8 

8 

16 

8 

M 

o 

2 

1 

8 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

8 

2 


69 




Suspension and frame - front suspension 


ZAWIESZENIE PRZEDNIE KPL. 


1987-05 


29.04 


Poz. Nr czgsci 


Nazwa cz^Sci 


Szt. 




37 

PN-78/M-82005 

Podkladka 8,4-Fe/Zn9c 

38 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprgzysta Z8,2-Fe/Fg 

39 

20-2904092 

Pierscien gumowy 

40 

PN-74/M-82241 . 

Sruba M10x40-8,8-B-Fe/Zn6c 

41 

A03-2902622 

Zderzak Igcznika wahaczy 

42 

20-2904020-2 

Wahacz dolny kpl. 

43 

20-2902654 

Zderzak wahacza gornego 


4 

8 

4 

2 

2 

2 

4 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamienno£ci 


70 




1987-05 


29.05 


Poz. 

Nr cz?sci 

_ i____ 

Nazwa czi?6ci 

1 

301.1.28.00 

Amortyzator kpl. 

Amortyzator kpl. 1 ^ 

2) 

Cylinder kpl: 

1 

501.1.28.01 

2 

- 

3 

B02-2905570-21 

Miseczka zlgcza gornego 

4 

702-2905551 

Kolpak amortyzatora 

5 

07.00.35.03 

Tulejka 

6 

07.00.22.00 

Poduszka Igcznika 

7 

B02-2905570-3 

Miseczka 

8 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka MlOxl,25-5-B-Fe/Zn5c 

9 

B02-2905570-2 

Miseczka poduszki Igcznika 

10 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z10,2-Fe/Fg 

11 

702-2905590 

Sworzen 


^Stosowany tylko na cz«?sci zamienne. 

2) , . 

'Nie stosowany na czqsci zamienne. 




STABILIZATOR PRZEDNIEGO 
ZAWIESZENIA 


1987-09 


29 


Poz 


Nr cz^sci 


Nazwa cz^Sci 


Szt. 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 


292796-P8 

PN-76/M-82001 

12-2801143 

20-2906078 

11-18081 

20-2906060-2 

20-2906040 

20-2906048 

PN-85/M-82242 

PN-77/M-82008 

PN-86/M-82144 

A03-2906017 


Nakrgtka koronowa Mllxl 
Zawleczka S-2,5x25 
Podkladka 

Poduszka gumowa gorna 
Poduszka gumowa dolna 
tgcznik stabilizators 
Tuleja gumowa 
Obejma drgzka 
Sruba MBx25-5,8-B-Fe/Zn5c 
Podkladka Z8,2-Fe/Fg 
Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 
Drgzek stabillzatora 


4 

4 

8 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

1 







Suspension and frame - rear springs 


RESORY TYLNE I UCHWYTY 


1987-05 


29.12 


Poz. 

J- 

Nr cz^dci 

_j-—-—- 

Nazwa cz^dci 

Szt. 

1 

19-2912458 

Wieszak resoru 

2 

2 

19-2912028 

Tulejka gumowa 

12 

3 

19-2912010 

Resor kpl.^ 

2 

4 

A03-2912467 

Plytka wieszaka 

2 

5 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z14,2-Fe/Fg 

6 

. 6 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M14xl,5-5-B~Fe/Zn5c 

6 

7 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 

. 4 

8 

PN-70/M-82952 

Nit 10x18 

4 

9 

19-2912062 

Skuwka piora IV 

2 

10 

19-2912068 

Tulejka odleglosciowa 

4 

11 

PN-85/M-82241 

Sruba M8x85-5,8-B-Fe/Zn5c 

4 

12 

19-2912408 

StrzemiQ resoru 

. 4 

13 

91-2912700 

Sruba sciggajgca 

2 

14 

19-2912018 

Pioro resoru V 

2 

15 

19-2912017 

Pioro resoru IV 

2 

15 

19-2912025 

Pioro ze skuwkg kpl. IV 

2 

16 

19-2912015 

Pioro III ze skuwkg kpl. 

2 

16 

19-2912016 

Pioro III resoru 

2 

17 

19-2912012 

Pioro II resoru 

2 

18 

19-2912011 

Pioro I resoru 

2 

39 

19-2912474 

Sworzen resoru 

2 

21 

12164711 

Nakr^tka MlOxl,25 

2 

22 

19-2912413 

Nakladk| resoru 

2 

23 

19-2912479 

Podkladka zabezpieczajgca 

Podkladka spr^zysta Z14,2-Fe/Fg 2 ^ 

4 

23 

PN-77/M-82008 

' 4 

24 

PN-86/M-82155 

Nakr^tka M14xl,5-Fe/Zn5c 

8 

25 

19-2912061 

Skuwka piora III 

2 

1) 

2) 

Poz. 7+11, 13+18 i 21. 
II wersja. 





Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieii zamiennoSci 




Suspension and frame - rear shock absorbers 



I 


Oil.2.28.00 
09.00.33.08 


07.00.27.00 


17-2915015 

17-3001032 

PN-76/M-82001 

PN-74/M-82153 

PN-77/M-82008 

17-2915011 


Amonyzator tylny 
Tuleja metalowa 
Tuleja gumowa 
Tuleja elastyczna 
Podkladka 
Nakr^tka 

Zawleczka S-Zn-3,2x25 
Nakr^tka M12xl,25-0,4-B■Fe/Zn5c 
Podkladka Z12,2-Fe/Fg 
Sruba 











Suspension and frame - front wheel, hub and brakes drum 


KOLO PRZEDNIE, PIASTA 
I BE=BEN HAMULCOWY 



15 114 


76 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieri zamiennoSci 


1987-05 


31.03 


Poz. 

Nr czgsci 

Nazwa czg£ci 

Szt 

1 

702-3102010 

Kolpak kola 1 ) 

4 

1 

762-3102010 

Kolpak kola 2 ) 

4 

1 

A03-3102Q10 

Kolpak kola” 5 ) 

4 

2 

20-3101040-2 

Nakrgtka mocowania kola 

10 

3 

2801.07.000 

Kolo 4.50EX16 

5 

4 

17-3501075 

Bgben hamulcowy 

4 

5 

20-3103015-2 

Piasta kola przedniego 4 

2 

6 

20-3103008-2 

Sruba mocowania kola 

10 

7 

17-3103010 

Piasta kola z bgbnem hamulcowym kpl. 

2 

s ; 

20-3103038-2 

Uszczelniacz piasty 

2 

9 

PN-75/M-86220 

tozysko stozkowe 30207A 

2 

10 

PN-75/M-86220 

tozysko stozkowe 30305A 

2 

11 

51-3103030 

Podkladka oporowa 

2 . 

12 

17-3103065 

Pokrywa piasty 

2 

13 

290606-P8 

Wkrgt M8xl,25x12 

12 

14 

PN-85/C-94300.081 

Dqtka 6,50-16 Butyl GP50 16 gat. I 

5 

15 

PN-82/C-94300.050 

Opona radialna 6.50R16C 1QPR0-100I 

5 

15 

PN-82/C-94300.050 

Opona diagonalna 6.50-16C 6PRU-5 I 4) 

5 

16 

17-3101010 

Kolo ogumione kpl. (z opong radialng) 

5 

16 

17-3101011 

Kolo ogumione kpl. 

5 



(z opong diagonalng) 4 ) 

5 

UWAGA - -*■ 



Chromowany. 
Nie malowany. 
Malowany. 


Tylko na rynek krajowy, 

Koio kpl. poz. 16 sklada sig z cz^sci poz. 3, 14, 15 . 


\ 




Suspension and frame - spare wheel holder 



1986-10 


31 




.05 


Poz . N 

r cz^sci N 

HMil 

1 

2 

3 

4 

411-3105030 

All-3105020 

A03-3105033 

PN-86/M-82144 

Jchwyt 

Podstawa 

Wspornik 

Nakr^tka M14xl,5-5-A-Fe/Zn5c 1 





ZUK 

A06.A07, A161 


MOCOWANIE KOtA ZAPAS0WE60 W SAMOCHODACH ZUK 


31.05 

1992 ~ 01 




Suspension and frame - spare wheel holder 


***. i mu) mantlet /t«im uot?, u63o*/ 




1 

Mr (tz^iei 

Nazirs ex^tel 

•St. 

TPM 

__2a_ 

- _ ... 1- 

. 4. 


1.63.076-4233103 

iruba 

■SSI. 


3332-3402015 

Kola kiarownley kpl. 

M 

11 . 

17-8205035 

Pokryvs keluaay klerewnicy 0 x 366 fdrna 

i 

12 . 

17-8205036 

Pokrywa kaluaay klerownioy 0 x 366 4aIsa 

3 

14. 

10125-1/61044/21 

Nakrftka saaezsbezplecxa&ea 

2 

27. 

3352-3402030 

Nakladks kola kierownicy 

1 

29. 

3352-3402040 

Podkiadks zabezpieczajqcs 

1 

34. 

FN-79/M-83106 

Wkr«t do blach AOb 3,9x16-Pe/2t*5o 

2 


U \t a g a: 


Usual$to poz, 13* - Podkladka spr^iysta Z8,2-Fe/Zn-»«9c 
Pozostale pozycje z t«3 tablicy nle ulegs^ zmianle 


>st* 2 









Suspension and frame - spare wheel holder 


UCHWYT KOLA ZAPASOWEGO 


1987-05 


31.08 



Nr cz^Sci 

Nazwa cz^^ci 

A03-3108012-1 

Uchwyt kola zapasowego^ 

PN-63/M-83002 

Sworzeh 10x45/37-st2A-cyjan-Fe/Zn5c 

PN-63/M-83002 

Sworzeh 10x45/40-st2A-cyjan-Fe/Zn5c : 

A03-3108035-1 

Sruba kpl. 

16-3108060 

O') 4 

Sruba kpl. 

PN-86/M-82144 

Nakngtka M16xl,5-5-B-Fe/Zn5c 

PN-78/M-82005 

Podkladka 10,5 Fe/Zn8c 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-2,5xl6 


UWAGA. W samochodach A13B na kraj oraz A06B, A07B dla WRL kolo zapasowe 
jest mocowane na skrzyni ladunkowej za pomocg czesci poz 26 3^ 56 

tab. 85.02. 

1 ^Stosowany w samochodach A06B, A07B, A16B 

2 ) 

Stosowany tylko w samochodach A16B » 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 



STEERING 



Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 



1987-05 


30.01 


s 

I 

i 


Poz. Nr cz^sci Nazwa cz§£ci 


1 

17-3001008 

Zwrotnica z tulejami prawa 

2 

17-3001009 

Zwrotnica z tulejami lewa 

2 

01.02.14 

Tuleja zwrotnicy 

3 

292957-P2 

Nakr^tka M24xl,5 

4 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-Zn-5x36 

5 

PN-76/M-86002 

Smarowniczka StBl/8" Fe/Zn6c 

6 

260313-P 

Zaslepka 

7 

20-3001018 

Sworzen zwrotnicy kpl. 

Komplet czQsci naprawczych. 

a 

20-2900101 

9 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8xl-5-B-Fe/Zn6c 

10 

B02-3001026 

Sruba ogranicznika zwrotnicy 

11 

PN-78/M-82005 

Podkladka 8,4 Fe/Zn9c 

12 

20-3001022 

Podkladka regulacyjna 

13 

20-3001025 

Klin sworznia zwrotnicy 

14 

PN-77/M-82QQ8 

Podkladka spr^zysta Z12,2- Fe/Fg 

15 

292798-P8 

Nakrgtka klina t 

16 

PN-74/M-82159 

Nakrgtka koronowa M12xl,25-0,6- 
-B-Fe/Zn5c 

17 

PN-73/M-86260 

tozysko zwrotnicy 51205Z 

18 

20-3001030-2 

Dzwignia zwrotnicy prawa 

18 

20-3001031-2 

Ozwignia zwrotnicy lewa 

19 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-Zn-3,2x28 

20 

290917-P8 

Sruba M12xl,25x50 

2) 

Zwrotnica z lacznikiem prawa kpl. 

2) 

Zwrotnica z Igcznikiem lewa kpl. 

21 

17-3001006 

21 

17-3001007 


^Sklada si^ z cz^sci poz. 2-4 szt. 
^Nie pokazano na rysunku. 
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Steering - steering rods 




1987-05 


30.03 



Poz. Nr cz^Sci 

1 A03-3003026 

2 20-3003017 

3 702-3003017 

4 20-3003022-1 

3 PN-76/M-82001 

6 PN-76/M-86002 

7 20-3003032-1 

8 A03-3003013 

9 20-3003036 


11 17-^003055 

12 A03-3003127 

13 PN-76/M-82001 

14 702-3003086 

15 702-3003084 

16 702-3003087 

17 702-3003092 

18 PN-78/M-82005 

19 PN-85/M-82242 

20 702-3003088 

21 763-3003084 

22 763-3003092 

23 702-3003089 

24 17-3001032 

25 PN-76/M-82001 

26 702-3003080 

27 763-3003080 

28 20-3003071 

29 296982-P 

30 20-3003069 

31 20-3003068 

32 20-3003066-W 

33 20-3003057-2W 

34 B10-3003074 

35 A03-3003103 

36 20-3003056-2W 


Nazwa cz^Sci 

Korek drgzka srodkowego 
Ogranicznik spr^zyny 
Spr^zyna przegubu 
Kamien drgzka kierowniczego 1 
Zawleczka S-3,2x40 
Smarowniczka StM6xl-Fe/Zn5c 
Sworzen kulowy 
Drgzek kierowniczy srodkowy 
Uszczelka gumowa sworznia 
Gniazdo uszczelki 
Nakr^tka 

Koncowka dr^zka posredniego 
Zawleczka S-3,2x28 
Tulejka 

Dzwignia posrednia prawa 

Pierscien gumowy 

Wspornik prawy 

Podkladka 10,5-Fe/Zn9c 

Sruba M10x35-P-5,8-B-Fe/Zn5c 

Podkladka specjalna 

Dzwignia posrednia lewa 

Wspornik lewy 

Podkladka 

Nakr^tka 

Zawleczka S-3,2x20 
Dzwignia prawa kpl. 

Dzwignia lewa kpl. 

Pierscien osadczy 
Zaslepka & 32 
Sprgzyna przegubu 
Miseczka zewn^trzna 
Miseczka wewn^trzna 
Koncowka zewn^trzna lewa kpl, 
Uszczelka gumowa 
Drgzek posredni 
Koncowka prawa kpl. 




Steering - steering rods 


DRAZKI KIEROWNICZE 


1987-05 


30.03 





43 38 


V r _, 

®C41 40,42 



3 2 1 






11 


39 37 41 40 3.8 6 , 

?5 


Poz. Nr cz^Sci 

-^— 

37 17-3003079 

38 20-3003078-1 

39 17-3003034 

40 PN-74/M-82148 

41 PN-76{M-820Q1 

42 17-3003226 

43 A03-3003102 

44 20-3003052-2 

45 20-3003053-2 

46 257881-P 


Nazwa cz^Sci 

Sruba zacisku dr^zka kierowniczego 

Obejma zaciskowa 

Drgzek kierowniczy zewn^trzny 

Nakr^tka AM8-5-B-Fe/Zn5c 

Zawleczka S-2x22 

Koncowka wewn^trzna 

Drgzek posrjsdni kpl. 

Orgzek kierowniczy prawy kpl. 
Drgzek kierowniczy lewy kpl. 

Drut zabezpieczajgcy is 1,6x175 


Wprowadzeme 


I Stopien zamiennosci 
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Steering - stearing box 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopiefi zamiennoSci 




WAL I KOLO KIEROWNICY 



Wprowadzenie 


Stopien zamiennodci 


1987-05 


34.03 


Poz. Nr cz^dci 


Nazwa cz?6ci 


41.365.1.000 

41.156.0.702 

4233105 

41.751.0.000 

17-3403022 

PN-86/M-82144 

PN-77/M-82008 

PN-78/M-82005 

17-3403023 

02-3402010-1 

02-3402010 

17-8205025 

17-8205026 

PN-77/M-82008 

PN-86/M-82144 

PN-76/M-82406 

K03-5303024 

17-5000063 

PN-79/M-82019 

PN-86/M-82144 

4216629 

CBK-157 

41.300.0.000 

41.127.0.802 

PN-60/M-86961 

PN-85/M-82241 

PN-79/M-83106 

PN-86/M-82144 

41.076.0.301 

17-3402020 

PN-86/M-82155 

A03-3401150 

PN-76/M-85111 

41.121.0.601 

17-3403024 

51-3403020-1 


Wal gdrny z tulejkg kpl. 

Spr^zyna zabezpieczajgca 
Sruba 

Walek posredni kpl. 

Tuleja odleglosciowa 
Nakr^tka M8xl-5-B~Fe/Zn5c 
Podkladka sprgzysta Z8,2-Fe/Fg 
Podkladka 8,4-Fe/Zn9c 
Obejma 

Kolo kierownicy^ 

Kolo kierownicy^ 

Pokrywa -kolumny czgsc gorna 
Pokrywa kolumny czqsc dolna 
Podkladka spnjzysta Z8,2-Fe/Zn-m-9c 
Nakr^tka M8-6-A-Fe/Zn5c 
Sruba M6x25-4,8-B-Fe/Zn5c 
Podkladka wspornika 
Wspornik kolumny kierownicy 
Podkladka A6,6-Fe/Zn9c 
Nakr^tka M6-5-B Fe/Zn5c 
tozysko kulkowe skosne 
tozysko kulkowe skosne"^ 

Pierscien uszczelniajgcy 
Pierscien uszczelniajgcy' 5 '* 

Pierscien uszczelniajgcy 28,2x3 
Sruba M8xlx75-5,8-B-Fe/Zn5c 
Wkn=t AG4,8x32-Fe/Zn5c 
Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 
Rura 

Korek kierownicy 
Nakr^tka M16xl,5-5-A-Fe/Zn5c 
Podkladka zabezpieczaj^ca 
Pierscien osadczy 20Z 
Podkladka oporowa 
Tuleja strzemienia 
Strzemi^ kolumny kierownicy 


^Na kraj. 

^Na eksport. 
; Druga wersja. 




BRAKES 



Brakes - front drum 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieh zamiennoSci 


1987-05 


35.01 


Poz. Nr cz^Sci 

1 17-3501011 

1 17-3501010 

2 17-3501021 

2 17-3501020 

3 40-3501118 

4 PN-77/M-82008 

5 PN-85/M-82242 

6 290873-P8 

7 PN-85/M-82215 

8 17-3501105 

9 PN-77/M-82008 

10 PN-86/M-82144 

11 17-3501090 

12 293910-P 

13 17-3501095 

13 17-3501097 

14 PN-74/M-82159 

15 PN-76/M-82001 

16 40-3501040-C 


17 17-3501211 

17 17-3501210 

18 17-3501102 

19 40-3501060-C 


12-3501048-1 


22 40-3501066-1 

22 40-3501046-1 

23 40-3501053 

24 40-3501052 

25 40-3501056-1 

26 40-3501054-1 

27 40-3501055 


Nazwa cz^Sci 

Tarcza hamulcowa przednia lewa kpl. 
Tarcza hamulcowa przednia prawa kpl. 
Tarcza hamulcowa przednia lewa kpl. 
Tarcza hamulcowa przednia prawa kpl. 
'Za^lepka 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 

Sruba M8xl6-8,8-B-G-Fe/Zn5c 

Sruba M12xl,25x26 

Wkr^t M5xl2-4,0-B-Fe/Zn5c 

Spr^zyna dociskowa szcz^ki 

Podkladka sprgzysta Z5,l-Fe/Fg 

Nakr^tka M5-5-B-Fe/Zn5c 

Szcz^ka hamulcowa z okladzina kpl. 

Nit drgzony 4x7 

Okladzina szcz^ki 

Okladzina szcz^ki^ 

Nakr^tka AM12xl,25-04-B-Fe/Zn5c 
Zawleczka 5-Zn-3,2x28 

Cylinderek hamulcowy lewych kol 
przednich 

Przewod hamulcowy kola lewego kpl. 
Przewod hamulcowy kola prawego kpl. 
Spr^zyna Sciggaj^ca szcz^ki 

Cylinderek hamulcowy prawyc:h kol 
przednich 

Odpowietrznik 

Oslona 

Korpus cylinderka przedniego 
Korpus cylinderka tylnego 
Tloczek gumowy 
Tloczek 

Spr^zyna regulacyjna 
Pokrywa regulacyjna 
Sworzeh rozpierajgcy 


Tylko na cz^sci zamienne. 





Brakes - rear drum 
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1987-05 


35.02 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa czq£ci 

Szt. 

1 

17-3502010 

Tarcza hamulcowa kol tylnych prawa kpl. 

1 

1 

17-3502011 

Tarcza hamulcowa kol tylnych lewa kpl. 

1 

2 

17-3502020 

Tarcza hamulcowa kol tylnych prawa 

1 

2 

17-3502021 

Tarcza hamulcowa kol tylnych lewa 

1 

3 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z12,2 Fe/Fg 

8 

4 

20-3502201-1 

Sruba tarczy hamulcowej 

8 

3 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M5-5-B-Fe/Zn5c 

4 

6 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z5,l-Fe/Fg 

4 

7 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr$2ysta Z8,2-Fe/Fg 

4 

8 

PN-85/M-82242 

Sruba M8xl6-5,8-8-Fe/Zn5c 

4 

9 

40-3501118 

Zaslepka 

4 

10 

17-3501105 

Spr^zyna dociskowa szcz^ki 

4 

11 

PN-85/M-82215 

Wkr^t M5xl2-4,8-B-Fe/Zn5c 

4 

12 

17-3502119 

Gniazdo rozpieracza 

2 - 

13 

17-3502117 

Rozpieracz szcz^ki 

2 

14 

17-3502080 

Szcz^ka hamulcowa prawa kpl. 

1 

14 

17-3502081 

Szcz^ka hamulcowa lewa kpl. 

1 

13 

40-3501098 

Sworzen dzwlgni 

2 

16 

17-3502096 

Dzwignia wewn^trzna hamulca postojowego 




prawa 

1 

16 

17-3502037 

Dzwignia wewn^trzna hamulca postojoweqo 




lewa 

1 

17 

17-3501090 

1 Szczgka hamulcowa z okladzing kpl. 

4 

18 

17-3501095 

Okladzina szcz^ki 

I" 4 

18 

17-3501097 

Okladzina szcz^ki^ 

4 

19 

29391G-P 

Nit drgzony 4x7 

48 

20 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^ysta Z10 r 2 Fe/Fg 

4 

21 

PN-74/M-82153 . 

Nakr^tka M10-04-B Fe/Zn5c 

2 

22 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-Zn-2xl4 

2 

23 

40-3502040-C 

Cylinderek hamulcowy kol tylnych kpl. 

2 

24 

40-3501055 

Sworzen rozpierajgcy 

4 

25 

40-3502054-1 

Pokrywa regulacyjna 

4 

26 . 

40-3501056-1 

Spr^zyna regulacyjna 

4 

27 

40-3502052-1 

Tloczek 

2 

28 

702-3502051 

Tloczek gumowy 

4 

29 

40-3502046-1 

Korpus cylinderka 

2 



FS LUBLIN 


TARCZA HAMULCOWA TYLNA Z MECHANIZMEM SAMOREGULACJI 






Brakes - rear drum 


- 52 - 


TARCZA HAMULGOWA TYLNA 2 MECHANIZMEM SAMOREGULACJI /L-6182/ 
Po 2 * | Nr cz$£ci J Nazwa czqScI 


35.02 
1 szt. 


1. 

PN-85/M-82242 

2, 

PN-77/M-82008 

3. 

PN-86/M-82144 

4. 

PN-77/M-82008 

5, 

20-3502201-1 

5. 

17-3502115-2 

6. 

PN-77/M-82008 

6. 

PN-77/M-82008 

7. 

18-3502010 

7. 

17-3502010-22 

7. j 

18-3502011 

7. 

17-3502011-22 

7. 1 

t 

17-3502020 

7. 

17-3502020-2 

7. 

17-3502021 

7. ; 

17-3502021-2 

8. j 

18-3502136 

9. 

17-3501105 

10. | 

PN-85/M-8221 5 

11. 

18-3502145 

11. 

18-3502144 

12. 

40-3501098 

13. 

18-3502137 


Sruba M8x16-5.8-B-Fe/Zn5c 
Pedkladka 8pr$4ysta Z8,2-Fe/Fg 
Nakr^tka M5-5-B-Fe/Zn5c 
Pedkladka sprfzysta Z5,1-Fe/Fg 
Sruba tarczy haaulcowej /Ml 2/ 

Sruba tarczy haaulcowej 1 ^ /M10/ 

Podkladka spr<jiysta Z12,2-Fe/Fg 
Pedkladka spr^iysta Z10,2-Fe/Fg^ 

Tarcza haaulcowa tylna, prawa ze szcz^kami i samoregulacj* kpl. 
Tarcza haaulcowa tylna, prawa ze szcz?ka*i kpl. 1 ^ 

Tarcza hamulcowa tylna, lewa ze szcz?ka»i i samoregulacj^ kpl, 

Tarcza haaulcowa tylna, lewa ze szcz^kaai kpl, 

Tarcza haaulcowa tylna, prawa 

Tarcza haaulcowa tylna, prawa^ 

Tarcza haaulcowa tylna, lewa 

Tarcza haaulcowa tylna, lewa 1y ^ 

Sruba 

Spr^iyna dociskowa szczqki 
Wkr^t M5x12-4.8-B-Fe/Zn5c 
Ci^glo zaczepu spr$£yny - lewe 

Ci^glo zaczepu spr^iyny - prawe 

Sworzeri dfwigni wewn$trznej 
Rozpieracz szcz^k haaulcowych 





Brakes - rear drum 
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c.d, 35.02 


J*. 


jz 


14. 

29391 0-P 

15. 

17-3502096 

15. 

17-3502097 

16. 

17-3501100-21 

16. 

17-3501090-21 

16. 

18-3502081 

16. 

18-3502080 

16. 

18-3502071 

16. 

18-3502070 

17. 

17-3501096 

17. 

17-3501095 

18. 

PN-77/M-82008 

19. 

PN-86/M-82153 

20. 

PN-76/M-82001 

21. 

| 17-3501102 

22. 

1 4097367 

23. 

12-3501048-1 

24. 

CHDR-29-106 

25. 

18-3502050 

26. 

702-3502051 

27. 

867093 

28. 

CHDR-29-101 

28. 

18-3502040 

29. 

10-35021 28 


Nit drqtony 4x7 2 ^ 

Diwignia wewrujtrzna hanulca postojowcgo — prswa 
Dzwignia wewn<jtrzna haaulca postojowego - lewa 
Szcz?ka hamulcowa /bez ekladzin/ 

Szcz^ka hanulcowa z okiadzin^ 

Szczqka hamulcowa z dzwignii* - lewa kpl. /wchodzq poz. 12 , 15420 / 

Szczqka hamulcowa z dzwigni^ - prawa kpl. 

/wchodz^ poz, 12 , 15 + 20 / 

Szcz^ka hamulcowa z aechanizmem samoregulacli - lewa kpl 
/wchodz«t poz. 8 » '•6, 17, 29 ♦ 37/ ' 

Szcz^ka hamulcowa z mechanizmen samoregulacji - prawa knl 
/wchodzq poz. S, 16, 17 , 29+37/ P 

Okladzina szcz^ki /do klejenia/ 

Okladzina szczeki /do nitewania/ 2 ^ 

Podkladka spreiysta Zl0,2-Fe/Zn 

Nakr^tka Ml0-04-3-Fe/Zn5c 

Zawleczka S-Zn-2x14 

Sprqtyna sciagajqca szczeki 

Oslona odpowietrznika 

Odpowietrznik 

Oslena 

Tlaczek kpl. 

Tloczek gumowy 
Spr?iyna 
Korpus cylindra 

Cylinderek rozpieraj^cy kpl. /wchodzq poz. 24 + 27 / 

Spr?tyna blokady 


48 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 


Z 

Z 

t 

z 


X 

z 

z 

z 

X 



Brakes - rear drum 
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- T~. 

2- 



30. 

16-3502127 

Blokada klina regulacyjnego 

— 

2 

31. 

18-3502121 

Klin regulacyjny - lewy 

1 

31. 

18-3502120 

Klin regulacyjny - prawy 

1 

32. 

18-3502111 

Opor klina regulacyjnego - lewy 

1 

32. 

18-3502110 

Opor klina regulacyjnego - prawy 

1 

33. 

18-3502133 

Zaczep 3pr?iyny - lewy 

1 

33. 

18-3502132 

Zaczep spr^iyny - prawy 

1 

34. 

18-3502135 

Podkladka 

1 2 

35. 

PN-86/M-82144 

Nekr^tka M8-5-B~Fe/Zn5c 

! 2 

35. 

PN-85/M-82215 

Wkr<?t M5x5-4.8-3-Fe/Zn5c 

2 

37. 

18-3502143 

Spr^zyna 

2 

csss as ax as star s 

laaaaaaaaaaaaaxassx 

3s S 3a S ss.==8 S a sa3=:3SSSSS3333a s*saa«=ss.B*ssa*ja*a»»a»»a.M„M. 
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\2 

3, 

* 

X 

X 

\x 


1/ Tylko do nostu hipoidalnego - zaiana L-6131. 

2/ Tylko na cz^sci zaaienne. 
z/ Cjjr^sci zmienione i none L-6182. 



SERWO HAMULCOWE 



Wprowadzenie 


Stopiert zamiennoSci 


1987-05 


35.03 


Poz. 

Nr cz^^ci 

Nazwa czeSci 


1 

1.66.000/B 

Serwo hamulcowe (PI) 

1 

2 

4B0.04.00.00 

Uszczelka popychacza 

1 

3 

480.00.00.02 

Spr^zyna serwa 

1 

4 

14-06075/B 

Tloczek 

1 

5* 

480.00.00.03 

Krqzek elastyczny 

1 

6 

9913661 

Rygiei 

1 

7 

483.03.00.00 

Tloczek z zaworem 

1 

8 

9913662 

Filtr powletrza 

1 

9 

9913663 

Miseczka 

1 

10 

480.00.00.04 

Oslona ci^gna serwa 

1 

11 

9913696 

Pokrywa serwa 

1 

12 

9913654 

Uszczelka 

1 

13 

9913655 

Pierscien uszczelki 

1 

14 

9913656 

Pierscien zamykaj^cy 

1 

15 

9913692 

Przepona 

1 

16 

2502179/B 

Tlok serwa 

1 

17 

480.02.00.00 

Cylinder serwa 

1 

18 

480.00.00.01 

Tulejka prowadz^ca 

i 

19 

4122155 

Zawor zwrotny serwa 

1 

20 

4102490 

Sruba przylgczki kgtowej 

1 

21 

4071473 

Uszczelka zaworu 

2 

UWAGA. Do poz. 1 nie wchodzg poz. 19^21. 

i 




Brakes - brakes command 


MECHANIZM WLACZANIA HAMULCA 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopiert zamiennoSci 


1987-05 


35.04 


3Z. 1 

i —-—-—r- 

Mr cz^Sci f 

4azwa cz$$ci 

1 

M-7523-1 

Spr^zyna pedalu hamulca 

2 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 

3 

A03-3504027 

Sruba M8xlx28-8,8 

4 

19-3504026 

Trzpien ze stopk§ 

5 

M-2457 

Przelotka 

6 

4081233 

Nakladka pedalu hamulca 

7 

U.151.300.30 

Wkladka gumowa 

8 

A03-3504024 

Rami^ pedalu hamulca 

9 

M-7526-1 

Tulejka 

10 

PN-63/M-83002 • 

Sworzen 10x28/24-cyjan-Fe/Zn5c 

11 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-Zn-2,5xl6 

12 

19-3503040 

Dzwignia posrednia kpl. 

13 

19-3503044 

Tulejka 

14 

19-3503042 

Dzwignia posrednia 

15 

19-3503045 

Walek 

16 

17-3503052 

Przewod podcisnieniowy serwa 

Przewcd podcisnieniowy serwa 

16 

17-3503062 

17 

PN-85/M-82105 

Stuba M6xl0-5,8-B-Fe/Zn5c 

18 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Fg 

19 

17-3503047 

Plytka 

20 

PN-63/M-83002 

Sworzen 10x28/24-St2A-cyjan-Fe/Zn5c 

21 

17-3503085 

Oslona wlotu powietrza 

22 

17-3503049 

tgcznik pompy i serwa 

23 

PN-63/M-74905 

Opaska zaciskowa A20C 

23 

PN-63/M-74905 

Opaska A24c^ 

24 

PN-85/M-82242 

Sruba M8x25-8,8-B-Fe/Zn5c 

25 

PN-86/M-82144 

Nakrgtka M8-5-B-Fe/Zn5c 

26 

19-3503020 

Wspornik serwa 

27 

PN-76/M-82005 

Podkladka 10,5 Fe/Zn9c 

28 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprgzysta Z10,2 Fe/Fg 

29 

PN-85/M-82105 

Sruba M10x22-8,8-Fe/Zn5c 

Sruba M10x25-8,8-B-Fe/Zn5c 1 ^ 

29 

PN-85/M-82105 

30 

17-3503087 

Zaczep oslony 

31 

19-3504045 

Koncowka regulacyjna 

32 

17-3504043 

Plytka wylgcznika swiatla hamowania 


1 

.8 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
6 
1 
5 
4 





Brakes - brakes command 



1987-05 


35.04 


Poz. 

Nr cz§6ci 

Nazwa cz^ci 

Szt. 

33 

PN-74/M-82153 

Nakr^tka M12xl,25-04-B-Fe/Zn5c 

1 

34 

19-3504047 

tgcznik regulacyjny 

1 

33 

PN-74/M-82153 

Nakr?tka M12xl,25-04-B-lewy 

1 

36 

19-3504060 

Popychacz kpl. 

1 

37 

19-3504050 

Popychacz z koncowkg kpl. 

1 


1) tt 

II wersja, 

2 ) 

Stosowad do przewodu II wersja poz. 16, 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 


3 




PODWIESZONE PEDALY SPRZgGtA I HAMULCA 







Brakes - suspended brakes pedal 


- 22 - 


POOfclfcSZGNK PSOALY SPUZ$GLA X HAliULCA 


16.0C 


Po*. 


hr czgdci 


Nazna czgsci 


22-1602020 

PN-7G/M-82001 

3252-1602136 

3251- 3504042 

3252- 1C0211Q 
3252-3504045 
3252-1G02205 
17-3802091 
22-3504040 
0151.3 00.30 
3251-3504048 
1.26.025/4081233 
PN-7G/M-82001 
3251-3503036 
U-7523-1 
22-1602215 
1.26.228/024385 
PN-86/M-82144 
568.14.00 

PN—86/11-821 53 

PN-7//M-82C0S 


Pedal sprzggla kpl. 

Zanleezka S-Zn-2,5xi6 

Snorzcn ciggna steronania sprzgglcm 

iulcjka 

C'iggno steronania sprzgglcm 
Zabczpicczcnic sprgzyste pedolon 
Klarnra zupinaj^ca 
Przclotka 

Pedal hamulca kpl. 

Zdorzak gumony pedalu sprzggla 
SprgZyna pedalu sprzggla 
Nakladka stopic! pedalu 
Zanlcczka S-Zn-3,2xi6 
Sviorzeii peualu hamulca 
Sprg&yna pedalu hamulca 

Gnlazdo oporowe ciggna steronania sprzgglcm 

Nakrgtka ciggna 

Nakrgtka M8-5-B-Fo/Zn5c 

Styeznik striate 1 hamonania "STOP" 

Nakrgtka Mi2-04-B Fe/Zn5c 
Podkladka Zi2,2-Fe/Pg 2/ " 







Brakes - suspended brakes pedal 


- 23 - 


PODWIESZONE PEDALY SPBZgGLA I HAMULCA 


1 

2 

3 

22 

23 

3252-1602209 
PN-85/M-88105 

2/ 

Guiazdo oporove link! 

$rubp Ml2x30-5.8-B-Fe/Zn5c 2/ 

24 

3252-1602212 

Spre&yna 

25 

22-1602213 

Zaczep sprgZyny 

26 

22-3506102 

Przelotka 



1/ do samochodu z silnlkiem S-21 
2/ do samochodu z silnikiem 4C90 


16.06 







Brakes - master cylinder 




DWUOBWODOWA POMPA HAMULCOWA 


Poz. Nr cz^Sci 


1987-05 


35.05 


Nazwa cz$$ci 


Szt. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 


PH3-29-003 

40-3505038 

40-3505042 

40-3505048 

40-3505035 

40-3505043 

40-3505044 

40-3505036 

439.45.50 

4340338 

40-3505015 

40-3505068 

40-3505026 

40-3505027 

40-3505028 

40-3505053/1 

702-3502051 

40-3505020 

40-3505046 

4122836 

40—35050 32/1 

40-3505050 

40-3505055 

40-3505056 

40-3505057 

PN-76/M-85111 


Dwuobwodowa pompa hamulcowa 

Sprgzyna zaworu 

Gniazdo zaworu 

Uszczelka zaworu 

Grzybek zaworu 

Koncowka przewodu 

Podkladka 

Sprgzyna grzybka zaworu 
tgcznik zasilania 
Uszczelka Igcznika 
Korpus pompy 
Uszczelka kolnierza 
Podkladka 

Tloczek uszczelniajgcy 
Gniazdo spr^zyny 
Sprgzyna przednia 
Tloczek gumowy 
Tlok tylny 
Sruba oporowa 
Uszczelka 
Spr^zyna tylna 
Tlok przedni 
Podkladka oporowa 
Pierscien uszczelniajgcy 
Pierscien zbierajgcy 
Pierscien osadczy 32W 


1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 
2 
1 
1 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 




Brakes - pipes 





UKLAD HYDRAULICZNY HAMULCOW 


1987-05 

35.06 


Poz 

Nr cz^dci 

— 

Nazwa czqSc 

L 

Szt*. 



19- 3506250 

20- 3506046 
19-3506060 
19-3506240 
'B10-3506010 
PN-86/M-B2144 
PN-77/M-82008 
19-3506030 
B10-3506025 
PN-85/M-82105 
B10-3506045 
PH3-29 
19-3506220 
12170090 
19-3506230 
19-3506116 
19-3506115 
19-3506117 
19-3506110 
19-35.06104. 
4177087 

PN-77/M-82008 

PN-85/M-82242 

PN-63/M-74905 

19-3506190 

19-3506180 


Przewod hamulcowy kpl. 
Tulejka gumowa 
Przewod hamulcowy kpl. 
Przewod hamulcowy kpl. 
Trojnik 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka 26,1-Fe/Fg 
Przewdd hamulcowy kpl. 
Przewod hamulcowy kpl. 

Sruba M6x3a-5,8-B-Fe/Zn5c 
Spr^zyna zabezpieczajgca 
Pompa hamulcowa dwuobwodowa 
Przewod hamulcowy kpl. 

Opaska zaciskowa 
Przewod hamulcowy kpl. 

Przewdd elastyczny 
Przewod elastyczny 
Przewod wyrownawczy 
Zbiorniczek plynu hamulcowego 
Uchwyt zbiorniczkow 

Syghalizator uszkodzenia 
ukladu hamulcowego 

Podkladka Z8,2-Fe/Fg 
Sruba M8x30-5,8-B-Fe/Zn5c 
Opaska zaciskowa B550c 
Przewod hamulcowy 
Przewod hamulcowy 


1 

15 

1 

1 

2 

4 

4 

1 

3 

2 

3 

1 

1 

6 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


90 



Brakes - parking brakes 



1987-05 


35.08 


Poz.lNr czq£ci 


Nazwa czqSci 


1 17-3508010 

2 17-3508047 

3 17-3508050 

4 17-3508057 

5 17-3508051 

6 PN-86/M-82144 

7 PN-86/M-82144 

8 PN-77/M-82008 

9 40-3508033 

10 40-3508027 

11 17-3508028 

12 40-3508026 

13 40-3508025 

14 857808 

15 PN-59/M-82030 


Dzwignia hamulca postojowego 
Sworzen dzwigni 
Ci^glo z koncowkg kpl. 
Kobcowka ci^gla 
Ci^glo dzwigni 
Nakrgtka M8xl-5-B-Fe/Zn5c 
Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka Z8,2-Fe/Fg 
Tulejka dystansowa 
Grzebien zapadki 
Podkladka 
Zapadka 

Popychacz zapadki 
Sprgzyna napinajgca 
Podkladka 5,5-Fe/Zn9c 


18 17-3508020 

19 PN-76/M-82001 

20 PN-63/M-83002 

21 17-3508029 

22 PN-76/M-82001 

23 PN-63/M-83002 

24 PN-85/M-82242 

25 17-3508030 

26 PN-63/M-83002 

27 PN-74/M-82153 

28 PN-77/M-82008 

29 17-3508089 

30 17-3508098 

31 PN-86/M-82144 

32., PN-77/M-82008 

33 PN-85/M-82105 

34 17-3508100 

35 .173508099 

36 17-3501090 


Przycisk popychacza , 

Dzwignia r^zna kpl. 

Zawleczka S-Zn-2xl4 
.Sworzen 8xl8/14-St2A-cyjan-Fe/Zn6c 
Wspornik wlgcznika 
Zawleczka S-Zn-2,5xl6 
Sworzen 10x35/31-S.t2A-cy jan-Fe/Zn6c 
Sruba M8xl6-8,8-B-Fe/Zn5c 
Wspornik dzwigni kpl, 

Sworzeb 8x28/24-St2A-cyjan 
Nakr^tka M10-G4-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta Z10,2-Fe/Fg 
Zaczep spr^zyny 
Spr^zyna odciggajgca 
Nakrgtka M6-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^Zysta Z6,1-Fe/Fg 
Sruba M6x30-5,8-B-Fe/Zn5c 
Spr^zyna ' 

Zaczep sprgzyny ' ■ . 

Szcz^ka hamulcowa kpl. 



Brakes - parking brakes 



>2 















Brakes - overview (with hipoid rear axle) 


- 58 - 

Uklad hamulcowy samochodu z podwieszonymi pedalemi 1 tylnya moatern hlpoidalnya. 


POZ. 

Nr. czqsci 

Nazwa czq£c1 

azt. 

1. 

__2._ . 

- _ . . _3. _ . __ . ... 

4. 

1. 

PN-85/M-82105 

gruba m6xi2-5,8-B-Fe/Zn5o 

2 

2. 

19-3506104 

Uchuyt zbiorniczkdw 

1 

3* 

22-3506040 

Frzewod hamulcowy kpl. 

1 

4. 

22-3506030 

Przewod hamulcowy kpl. 

1 

5. 

PN-8S/M-82144 

Nakr^tka H5-5-B-Fe/Zn5c 

1 

6. 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z5,1-Fe/Fg 

1 

7. 

22-3506035 

Obejma 

2 

8. 

17-3506047 

Tulejka gumowa 

21 

9. 

27-042028 

Przewdd hamulcowy gi^tkl 

3 

10. 

FN-77/K-82008 

Podkladka Z6,1-Fe/Fg 

5 

11. 

PN-8S/M-82144 

Nakrqtka l£-5-B-Fe/Zn5c 

5 

12. 

22-3506017 

Przewdd elastyczny 

1 

13. 

22-3506016 

Przewdd elastyczny 

1 

14. 

22-3500002 

Pompa hamulcowa PH3-29 

1 

15. 

PN-85/M-82215 

Sruba H5x10-4,8-B-Fe/Zn5c 

1 

16. 

BIO-3506045 

Spr^tyna zabezplecze^ca 

3 

17. 

029567 

Korak zbiornlczka 

2 

18. 

19-3506111 

Zblornlczek plynu hamulcowego 

2 

19. 

DIN-3017 

Obejma TOltRO 8-12/7.5-C6W2 

6 

20. 

22-3506015 

Przewod wyr<5wnawczy 

1 

21. 

22-3506010 

Wspornik zblornlczkdw 

1 

22. 

FN-77/M-82008 

Podkladka Z8,2-Fe/Fg 

2 







Brakes - overview (with hipoid rear axle) 
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35*00 




23* 

HT-B6/H-82144 

24, 

22-3506050 

25, 

PN-85/M-62105 

25, 

BIO-3506010 

27, 

22-3505050 

20, 

22-3503027 

20. 

22-3503028 

29. 

DIN-3017 

30, 

1.66*027 

31. 

1,66*020 

32. 

1.66,048 

33. 

22-3506022 

34. 

R1-63/M-74905 

35. 

11-3506090 

35. 

11-3506190 

35. 

1,66.000/400.00,00.00 

37. 

22-3506070 

VS 

CD 

• 

11-3506080 

30. 

11-3506180 


_____ 2 *— 

Nakrgtka H8-5-B-Fe/Zn5c 
Przewdd hamulcowy kpl. 
Iruba 1*5x30-3,8-B-Fe/Zn 5c 
Trojnik 

Przewod hamulcowy kpl, 
Przewod podcisnieniowy 
Przewod podcisnieniowy ^ 

Obejma 16-25/9-C7W1 
Uszczelka 

Korlcdwka kqtowa 
5ruba dr^iona 
Dwojnik 

Opaska zaciskowa B550c 

?/ 

Przewdd hamulcowy kpl, ' 

3/ 

Przewod hamulcowy kpl, 
Serwo hamulcowe 
Przewdd hamulcowy kpl, 

? / 

Przewdd hamulcowy kpl, ' 

3/ 

Przewod hamulcowy kpl. 


1 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1/ do silnika 4c90, 

2/ do mostu hipoidalnsgo o normalnyra rozatawie kdl, 
3/ do mostu hipoidalnego o zwi^lcszonym rozatawie k61 






ELECTRIC SETUP 



Electric setup - regulator and alternator fitting 


MOCOWANIE ALTERNATORA 
I REGULATORA NAPl^CIA 



13 12 11 


15 16 17 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 


1987-12 


PN-86/M-82144 

PN-77/M-82008 

12646901 

024272 

336.020.0 

13552820 

16-3701031 

PN-78/M-82005 

PN-77/M-82008 

PN-85/M-82241 

PN-86/M-S2144 

PN-86/M-82144 

PN-77/M--82008 

16-3701035 

PN-85/M-82242 

4296100 

PN-86/M-82144 

PN-77/M-G20D8 

16-3701030 


37.01 


Nakr^tka M12xl,25-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta Z12,2-Fe/Fg 
Podkladka okrggla 
Alternator A124F2 z kolem pasowym 
Alternator A124F2 bez kola pasowegp 
Sruba dwustronna M12xl,25 
Wspornik alternatora 
Podkladka 10,5-Fe/Zn9c 
Podkladka spr^zysta Z10,2-Fe/Fg 
Sruba M10x38-10,9-B-Fe/Zn5c 
Nakr^tka M10-5-B-Fe/Zn5c 
Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 
Napinacz paska 
Sruba M8x25-5,8-Fe/Zn5c 
Regulator napi^cia RC2/120 
Nakrgtka M6-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Fg 
Wspornik alternatora kpl. 

































Electric setup - electrical equipment 
4C90 




1987-07 


37.09 


Poz. 

Nr cz^£ci 

Nazwa czqici 

Szt. 

1 

PN-86/M-82144 

Nakn?tka M10-8-B-Fe/Zn5c 

3 

2 

PN-77/M-82006 

Podkladka Z10,2-Fe/Fg 

6 

3 

856.000.0 

Rozrusznik Rile •' 

1 

4 

PN-59/M-82030 

Podkladka 13-Fe/Zn9c 

1 

5 

2.10.016 

Nakr^tka swiecy 2arowej 

4 

6 

2.60.035 

Swieca zarowa 137/MZ Beru 

4 

7 

1.8.3058 

Napinacz alternators^ 

1 

• 7 

2.01.359 

Napinacz alternators 2 ^ 

1 

8 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z8,2-Fe/Fg 

4 

9 

PN-85/M-82105 

Sruba M8xl6-5.8-B-Fe/Zn5c 

4 

10 

PN-85/M-82I01 

Sruba M10x40-5.8-8-Fe/Zn5c 

1 

11 

PN-77/M-82008 

Podkladka 12,2-Fe/Fg 

1 

12 

PN-86/M-82144 

Nakr§tka MIO-S-B-Fe/ZnSc 15 

1 

13 

2.10.176 

Wspornik rozrusznika 

1 

14 

PN-78/M-82006 

Podkladka 8,4-Fe/Zn9c 

2 

15 

2.56.025 

Alternator z kolem pasowym 

1 

16 

PN-85/M-82101 

Sruba M12x90-8.8-B-Fe/Zn5c 

1 

17 

2.10.007 

Przewod elektryezny tasmowy 

1 

18 

PN-85/M-82105- 

Sruba M10x22-5.8-B-Fe/Zn5c 

2 

19 

PN-78/M-82006 

Podkladka 13-Fe/Zn9c 

1 

20 

1.7.0622 

Wspornik alternators 1 ^ 

1 

20 

1.7.2194 . 

2) 

Wspornik alternators 

1 

21 

1.9.0597 

Tuleja 1 ^ 

1 

21 

1.9.1028 

Tuleja 2) 

1 

22 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M12-8-B-Fe/Zn5c 

1 


1 Stosowane do 1988.06.30 
2 ) 

Stosowane do 1988.07.01 


Uwaga 


Przy uszkodzeniu cz^sci przedzmianowych z poz. 7 lub poz. 20 nalezy 
zakupic cz^sci pozmlanowe, wymienione w poz. 7 i 20. 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieri zamiennoSci 
































Electric setup - alternator A124F2 
S-21 



ALTERNATOR A124F2 


8 9 10 11 12 13 19 14 15 18 16 17 



28 27 26 25 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieb zamiennoSci 


'4 


1987-05 


37.02 


Poz 

• Nr cz§6ci 

Nazwa cz$6ci 

Szt 

1 

024032 

Tarcza tylna kpl. 

1 

2 

12058880 

Zlgcze izolacyjne 

1 

3 

4068360 

Pierscien gumowy 

1 

4 

10445221 

Sruba M4x28 

3 

5 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn-b-5c 

2 

6 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z6,l 

2 

7 

339210.0 

Kolo pasowe 

1 

8 

4065615 

Podkladka stalowa d 6 

1 

I 

4175249 

Plytka pod srub§ M4 

3 

10 

4174993 

Izolacja zacisku 30 

1 

11 

4288254 

Izolacja sruby M4 

3 

12 

4165040 

Izolacja sruby (zacisk 30) 

1 

13 

4183576 

Podkladka izolacyjna 

3 

14 

4111754 

Sruba M6x36 

1 

15 

9920651 

Podkladka d 8,2x16 

3 

16 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z4,l 

3 

17 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M4-5-B-Fe/Zn-b-5c 

3 

10 

4475144 

Mostek dodatkowy kpl. 

1 

19 

4149607 

Radiator z diodami 

1 

20 

4149609 

Dioda 25A 

3 

21 

PN-73/M-85008 

Wpust 3x5 

1 

22 

4268911 

Tarcza przednia kpl. 

1 

23 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z12,2 

1 

24 

PN-86/M-82144 

Nakn-tka M12xl, 25-8,8-B-Fe/Zn-b-5c 

1 

25 

023403 

Wirnik kpl. 

1 

26 

4247146 

Sruba M5x95 

4 

27 

023405 

Stojan kpl. 

1 

28 

1/25741/11 

Nakr^tka M5x0,8 

4 

29 

13268018 

Wkr^t M4xl4 z podkladka spr^ystg 

1 

30 

4230515 

Szczotkotrzymacz kpl. 

1 

31 

006649 

Wentylator 

1 

32 

006648 

Tuleja dystansowa 

1 

33 

PN-85/M-86100 

Lozysko 6201'A 2ZC3C6 

1 

34 

PN-85/M-86100 

toiysko 6302A 2ZC3C6 

1 

l-j-34 

024272 

Alternator A124F2 z kolem pasowym 

1 












































Electric setup - alternator A124F 
4C90 


ALTERNATOR A124F 


24 25 26 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 



1987-11 


37.05 


3 0Z.' 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 

2 

2 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z-6,1-Fe/Fg 

2 

3 

902441.0 

Podkladka stalowa 

2 

4 

903434.0 

Izolacja zacisku 

1 

3 

903432.0 

Izolacja sruby 

1 

6 

90344Q.0 

Radiator z diodami 

1 

7 

903425.0 

Sruba zacisku "30" 

3 

8 

337418.0 

Mostek dodatkowykpl. 

,3 

9 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z 4,1 

3 

10 

PN-86/M-82144 

Nakrqtka M4-5-B-Fe/Zn5c 

3 

11 

903403.0 

Sruba M4x28-8.8-N 

3 

12 

903412.0 

Plytka 

3 

13 

337413.0 

Izolacja sruby 

3 

14 

903415.0 

Podkladka izolacyjna 

3 

13 

995813.0 

Podkladka 

3 

16 

903913.1 

Tuleja dystansowa 

1 

17 

903915.0 

Wentylator 

1 

18 

903210.0 

Kolo pasowe 

1 

19 

153018.80 

Zlgcze izolacyjne 

1 

20 

903902.0 

■ Szczotkotrzymacz ze. szczotkami 

1 

21 

153055.27 

Wkr^t M14xl4 z podkladkg 

1 

22 

903450.0 

Dioda o biegunowosci odwroconej 

3 

23 

903401.0 

Tarcza tylna z diodami 

1 

24 

903447.0 

Pierscien gumowy 

1 

25 

334100.0 . 

Stojan kpl. 

1 

26 

153009.21 

Nakr^tka M5x0,8 

4 

27 

903910.0 

Sruba 

4 

28 

337300.0 

Wirnik kpl. 

1 

29 

PN-73/M-85008 

Wpust czolenkowy 3x5 

1 

30 

334500.0 

Tarcza przednia kpl. 

1 

31 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z12,2 

1 

32 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M12xl,25-8.8-B-Fe/Zn5c 

1 

33 

334400.0 

Tarcza tylna (poz. 2t4, 6, 9, 11, 13, 

14, 19, 23, 24) 

1 

34 

2.56.025 

(334.020.0) 

Alternator z kolerr\ pasowym A124F 
(poz. It32) 

1 


41 
































Electric setup - battery 
S-21 


AKUMULATOR 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieh zamiennoSci 


1987-05 


37.03 


Poz. 

Nr czgSci 

Nazwa czgSci 

Szt. 

1 

PN-82/E-83001.3 

Akumulator (z elektrolitem) 65E60TM 
iewy; 12V, 60Ah 

1 

1 

PN-82/E-83001.3 

Akumulator (bez elektrolitu) 6SE60TH 
lewy; 12V, 60Ah 

Akumulator (bez elektrolitu) 65C45TM ; 

12V, 45Ah 

1 

1 

PN-82/E-83001.3 

U 

1 

PN-82/E-83001.3 

Akumulator (z elektrolitem) 65C45TM ; 


12V, 45Ah 

1 . 

2 

17-3724116 

Przewod elektryczny do wylgcznika 

1 

3 

PN-73/M-82121 

Sruba M6x30-3,6-Fe/Pb5c 

2 

4 

PN-86/M-82144 

Nakrgtka M6-5-B-Fe/Pb5c 

2) 

Wkladka -oporowa 

2 

5 

17-3703038 

1 

6 

17-3724115 

Przewod do masy 

1 

7 

PN-85/M-82242 

Sruba M8x20-5,8-B-Fe/Zn5c 1); 3) 

1 

8 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprgzysta Z8,2-Fe/Fg 

1 

9 

PN-86/M-82144 

Nakrgtka M8-5-B-Fe/Zn5c 

1 

10 

BN-82/3688-06 

Odlgcznik akumulatora.SW-40M 

i 

11 

PN-85/M-82105 

Sruba M6xl2-5,8-B-Fe/Zn5c 

2 

12 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprgzysta Z6,1-Fe/Fg 

2 

13 

PN-86/M-82144 

Nakrgtka M6-5-B-Fe/Zn5c 

2 

14 

64-14567 

Przelotka 

1 

15 

17-3724060 

Przewod do rozrusznika 

1 

16 

BN-82/3687-27 

Oslona gumowa C20/30 

1 

17 

17-3703037 

Wspornik mocujgcy akumulator 

1 

18 

PN-78/M-82005 

Podkladka 8,4-Fe/Zn9c 

1 

19 

PB-3111-03-00 

Przykrywka z korkami 

2 

i), 

akumulator zastgpczy. 




Do akumulatora zastgpczego, 

^Do akumulatora zastgpczego 
dowane. 


2 szt. akumulatory poz. I sg suchola- 


















































Electric setup - batteries 
4C90 


AKUMULATORY ROZRUCHOWE 


1987-12 


37.10 



Poz. 

Nr cz^6ci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1 

PN-82/E-83001.3 

Akumulator 12V, 45Ah (bez elektrolitu) 

2 

1 

PN-82/E-83001.3 

Akumulator 12V, 45Ah (z elektrolitem, 
doladowany) 

2 

2 

BN-82/3687-27 

Oslotia przewodu C20/30 

1 

3 

09-3724060 

Przewod kpl. akumulator-rozrusznik 

1 

4 

17-3703070 

Listwa kpl. mocowania akumulatora 

1 

5 

PN-78/M-82005 

Podkladka 8,4-Fe/Zn9c 

2 

6 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 

2 

7 

PN-73/M-82121 

Sruba m6x30-3.6-Fe/Pb5c 

4 

8 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/2n5c 

1 

9 

17-3724115 

•Przewod kpl. akumulator-masa 

2 

10 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 

1 

11 

PN-85/M-82105 

Sruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c 

1 

12 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Pb5c 

4 

13 

17-3724116 

Przewod kpl. akumulator-odlgcznik 

2 

14 

BN-82/3688-06 

Odlgcznik akumulatora SW-40M 

1 

15 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Fg 

2 

16 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 

2 

17 

PN-85/M-82105 

Sruba M6xl2-5.8-B-Fe/Zn5c 

2 

18 

17-3703036 

Plyta izolacyjna akumulatora 

2 

19 

64-14567 

Przelotka przewodu 

1 

20 

1861723 

Oslona zacisku 

2 

21 

U-00440 

Korek akumulatora (M18) 

12 ' 

22 

PB-3103-003 

Pokrywka akumulatora 

2 


UWAuA. Akumulatory rozruchowe poz. 1 s$ sucholadowane 
typu 6SC45 TM. 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamienno6ci 





































































Electric setup - starter R5C 
S-21 



1987-05 


37.08 


Do tropiku. 

UWAGA. Poz. 1, 5*7, 
do typowych czgsci 


'oz. 

Nr czgSci 1 

Nazwa czgSci 

5zt. 

1 

822000.2 

Rozrusznik R5C kpl. 

1 

1 

822000.2"T" 

Rozrusznik R5C kpl.^ 

1 

2 

PN-85/M-82215 

Wkrgt M4x20-4,8-B-Fe/Zn5c 

1 

3 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprgzysta 4,1-Fe/Zn9c 

4 

4 

PN-86/M-82144 

Nakrg'tka M4-5-8-Fe/Zn5c 

1 

5 

821402.0 

Tuleja lozyskowa 

1 

6 

821405.0 

Sprgzyna spiralna 

4 

7 

821404.0 

Szczotka 

4 

8 

PN-85/M-82201 

Wkrgt M4x8-4,8-B-Fe/Zn5c 

4 

9 

821400.0 

Tarcza lozyskowa tylna kpl. 

1 

10 

821300.0 

Wirnik kpl. 

1 

11 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprgzysta 6,1-Fe/Fg 

4 

12 

821120.0 

Cewki wzbudzenia kpl. 

1 

13 

821100.0 

KorpQs kpl. 

1 

14 

821910.0 

Sruba sciggajgca H6xl61 

2 

13 

821726.0 

Tulejka lozyskowa 

1 

16 

998.001.0 

Wylgcznik elektromagnetyczny WE5c 

r 

17 

822700.0 

Zespbl sprzggajgcy 

i 

18 

821704.0 

Tuleja lozyskowa 

l 

19 

821915.0 

Nakrgtka koronowa M14x0,75 

i 

20 

PN-85/M-82242 

Sruba M12x35-5.8-B-Fe/Zn5c 

2 

21 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprgzysta Z12,2-Fe/'Fg 

2 

22 

821502.0 

Tulejka lozyskowa 

1 

23 

822500.0 

Glowica kpl. 

1 

24 

821720.0 

Tarcza posrednia kpl. 

1 

25 

821718.0 

Dzwignia kpl. 

1 

26 

PN-85/M-82105 

Sruba M6xl6-5,8-B-Fe/Zn5c 

2 

27 

PN-76/M-82001 

Zawleczka 5-Zn-2,5x25 

1 

28 

811719.0 

Sworzen osiowy 

1 

29 

PN-62/M-82007 

Podkladka 6,5-Fe/Zn5c 

1 

; 30 

PN-76XM-82001 

Zawleczka S-Zn-,2xl2 

1 

31 

995307.0 

Trzpien kpl. 

1 

32 

995870.0 

Sprgzyna 

1 


9 ( 10, 12^16, 18^25, 28, 31, 32 sg zaliczane 
zamierinych. 



































Electric setup - starter R11C 
4C90 


ROZRUSZNIK R11C 



Zmiana 


■Wprowadzenie 


Stopien zamienno6ci 



1987-07 

37.12 

Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz^6ci 

Szt. 

1 

117644.23 

Wkr^t M6x55 

2 

2 

106006.20 

Podkladka < 

5,1 

2 

3 

962001.0 

Wyl^cznik WElla 

1 

4 

114902.21 

Nakr^tka M8 

1 

5 

106008.20 

Podkladka 8,2 

1 

6 

851718.0 

Dzwignia kpl. 

1 

7 

851719.0 

Sruba M8 


1 

8 

106009.20 

Podkladka 10,2 

1 

9 

961857.0 

Nakr^tka M10 

1 

10 

961840.0 

Nakladka 


1 

ir 

118150.21 

Wkr^t M4x6 


1 

12 

851502.0 

Tulejka lozyskowa 

1 

13 

854500.0 

Glowica kpl. 

1 

14. 

854501.0 

Glowica 


1 

15 

851355.0 

Pierscien 


1 

16 

CD 

54.0 

Pierscien oporowy 

1 

17 

851704.0 

Tulejka lozyskowa 

2 

18 

856700.0 

Zespol sprz^gajgcy 

1 

19 

851722.0 

Tarcza posrednia 

1 

20 

851720.0 

Tarcza posrednia kpl. 

1 

21 

851734.0 

Pierscien 


2 

22 

815736.0 

Podkladka 


1 

23 

851726.0 

Tulejka lozyskowa 

1 

24 

854120.0 

Uzwojenie wzbudzenia 

1 

25 

851105.0 

Nabiegunnik 

4 

26 

854100.0 

Korpus kpl. 


1 

27 

851113.0 

Podkladka 


2 

28 

851139.0 

Tulejka izolacyjna 

1 

29 

851155.0 

Podkladka 


4 

30 

851115.0 

Podkladka 


1 

31 

851135.0 

tgcznik cewek 

1 

32 

851115.0 

Podkladka 


1 

33 

851101.0 

Tuleja korpusu 

1 

34 

851125.0 

Wkr^t 


4 

35 

851910.1 

Sruba sciggajgca 

2 



v 



















































Electric setup - starter R11C 
4C90 


ROZRUSZNIK R11C 



Poz. 

Nr cz^Sci 

36 

851923.0 

37 

106006.20 

38 

111601.21 

39 

854300.0 

40 

851922.0 

41 

851402.1 

42 

854400.0 

43 

851921.0 

44 

851340.0 

45 

851916.0 

46 

821427.0 ’ 

47 

851918.0 

48 

851919.0 

49 

851913.0 

. 50 

118164.21 

51 

106005.20 

52 

854404.0 

53 

851405.0 

54 

856.000.0 


1987-07 


37.12 


Nazwa cz^Sci 


Szt. 


Podkladka 
Podkladka 6,1 
Nakr^tka M6 
Wirnik kpl. 

Uszczelka 
Tuleja lozyskowa 
Tarcza tylna kpl. 
Uszczelka 
Podkladka 
Podkladka 
Podkladka 
Podkladka 

Podkladka zabezpieczajgca 
Pokrywa 


2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

2 

.1 

1 

1 


Wkr^t M5xl0 
Podkladka 5,1 
Szczotka kpl. 

Spr^zyna spiralna 
Rozrusznik R11C (poz. 1 t53) 


4 

4 

4 

4 

1 


Zmiana^ 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 



















































Electric setup - headlamp 



REFLEKTORY 



1 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamienno^ci 


Obowigzuje do 1988.06.30 


Nie zamienny 




REFLEKTOR — TYP 0252 



Wprowadzenie 

Obowi^zuje od 1988.07.01 


Stopien zamiennoSci 
Nie zamienny 


1988-01 


37.11 


Nr cz^Sci 


Nazwa czgSci 


1 0252.0.000.1 

1 0252.0.000.2 

1 0252.0.000.3 

1 0252.0.000.4 

2 0251.1.000.3 

2 0251.1.000.4 

3 BN-76/3061-22 


3 PN-78/E-851Q0 

4 0290.3.015.1 

5 PN-76/E-85101 

6 0290.8.016.1 

7 0252.4.008.1 

8 0261.4.009.2 

9 0290.3.008.1 

10 0290.3.009.1 

11 0252.2.006.1 

12 0252.2.003.1 

12 0252.2.003.2 

13 0252.2.005.1 

14 0252.4.007.2 

15 0.290.2.010.1 

16 0252.4.007.1 

17 0252.4.007.3 

18 0290.9.033.1 

19 PN-85/M-82215 

20 PN-77/M-82008 

21 PN-86/M-82144 


Reflektor kpl. prawy 
Reflektor kpl. lewy 
Reflektor kpl. bez zarowki prawy 
Reflektor kpl. bez zarowki lewy 
Element optyczny kpl. 

Element optyczny bez zarowki i oslony 

Zarowka halogenowa H-4 12V 60/55 W 
P43t-38 

Zarowka R2 12V 45/40 P45t-41 1) 
Uszczelka 

Zarowka 12V 4W BA9s 
Oprawka kpl. 

Nakrgtka 
Spr^zyna 
; Uchwyt 
Spr^2yna 
Obsada 

Obudowa kpl. prawa 

Obudowa kpl. lewa 

Dzwignia 

Sruba 

Oprawka 


Oprawka kpl. z zarowkg 
Wkrgt M6xl2-4.8-B-Fe/Zn5c 
Podkladka Z6,l Fe/Fg 
Nakrgtka M6-5-B-Fe/Zn5c 


'Oruga wersja. 











LAMPY SWIATEL KIERUNKU JAZDY, 
POZYCYJNE I HAMOWANIA 



1987-05 


37.13 


P02 

Nr cz^gci 

Nazwa cz^dci 

Szt. 

1 

024392/5 

Lampa boczna lewa 

1 

1 

024391d 

Lampa boczna prawa 

1 

2 

PN-78/E-85101 

Zarowka T8/412V 4W BA9s 

2 

3 

024394d 

Klosz lampki prawej 

1 

3 

024393s 

Klosz lampki lewej 

1 

4 

PN-79/M-83106 

Wkr^t AGb 2,9xl3-Fe/Zn5c 

4 

5 

E93E/I-F 

Lampa kierunkowskazu tylnego 

2 

6 

E93C/I-F 

Lampa kierunkowskazu przedniego 

2 

7 

E93.C.0.03 

Uszczelka 

6 

a 

Fiat 93313/1 

Zarowka 12V, 21W, BA15s 

4 

9 

E93.E.2.01 

Klosz zdlty (wyk. II) 

2 1 

10 

PN-79/M-83106 

Wkrgt AGb 3,9x26-Fe/Zn5c ’ 

12 

11 

PN-65/M-83100 

Urzgdzenie odblaskowe U0-1CA 

2 

12 

PN-78/M-82005 

Podkladka 8,4 Fe/Zn9c 

2 

13 

PN-77/M-82008 

Podkladka spn^ysta Z8,2-Fe/Fg 

2 

14 

PN-75/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 

2 

15 

17-3724123 

Kapturek ochronny 

1 

16 

568.14.00 

Stycznik swiatel hamowania kpl. 

1 

17 

10791211 

Nakr^tka M12xl,5 

1 

18 

PN-85/M-82207 

Wkrgt M3x30-4,8-B-Fe/Zn5c 

2 

19 

! 51-3715020 

Gniazdo wtykowe lampy przenosnej 

1 

20 

51-3715021 

Podkladka 

1 

21 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z3,l-Fe/Fg 

2 

22 

PN-75/M-82144 

Nakr^tka M3-5-B-Fe/Zn5c 

2 

23 

1210012211 

Lampka kontrolna czerwona kpl. 

1 

23 

1210022211 

Lampka kontrolna zolta kpl. 

1 

23 

1210032211 

Lampka kontrolna zielona kpl. 

1 

24 

E.539.0.06 

Nakr^tka lampki 

2 

25 

PN-78/E-85101 

Zarowka 12V, 2W, BA9s 

2 

25 

PN-78/E-85101 

Zarowka T8/4, 12V, 4W, BA9s 

1 

26 

E539.2.00 

Oprawka kpl. 

2 

27 

E93D/I-F 

Lampa tylna swiatel pozycyjnych oraz 
hamowania 

2 

28 

PN-67/E-85101 

Zarowka 12V, 21/5W BAV15d 

2 

29 

E.93D.2.01 

Klosz czerwony (wyk. I) 

2 



Electric setup - direction indicators 



LAMPY SWIATEt KIERUNKU JAZDY, 


POZYCYJNEI HAMOWANIA 





37.13 


Nazwa cz^sci 



























Electric setup - combined rear lamps 


LAMPY TYLNE ZESPOLONE 


1987-05 


37.14 






4 3 



Nr cz^Sci 

Nazwa cz^Sci 

E551.L/XII 

Lampa tylna zespolona lewa 

E551.P/IX 

Lampa tylna zespolona prawa 

E551.L.2.00 

Klosz lampy lewej 

E551.P.2.00 

Klosz lampy prawej 

PN-79/M-83106 

Wkn=t Gb3,9x26-Fe/Zn6c 

PN-67/M-85101 

Zarowka 12V, 10W, BA15s 

Fiat 93313/1 

Zarowka 12V, 21W, BAlSs 1 ^ 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Fg 

PN-75/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 


UWAGA. Lampy (poz. 1 oraz poz. 2) s? stosowane tylko w samochodach 
skrzyniowych A11B oraz A16B. 

V 


1 2 


Wprowadzenie 


Stopiert zamienno^ci 


104 






Stopien zamiennoSci 


1 £ 528/11 Lampa oswietlenia tablicy 

rejestracyjnej 

2 E 523.0.03 Wkrgt M5xl8 

3 E 528.2.00/11 Obudowa kpl. 

4 PN-7B/E-85102 Zarowka Cll 12V, 5W, SV8,5/8 

5 E 528.3.00 Uszczelka gumowa 

6 PN-77/M-82008 Podkladka 6,1-Fe/Fg 

7 PN-75/M-82144 Nakrptka M6-5-B-Fe/Zn5c 

UWAGA. Lampy (poz. 1) sg stosowane tylko w samochodach typu furgon 
oraz pick-up. 




Electric setup - reversing lamp 



1987-05 


37.16 





Electric setup - rear fog lamp 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieh zamiennoSci 


1987-05 


37.17 



Nr cz^Sci 

_l---—- 

Nazwa cz^Sci 


rr 

103.0012201 

Lampa przeciwmglowa tylna (wyk. I) 

1 

mm 

301.224100 

Klosz lampy czerwony 

1 


PN-85/M-82201 

Wkr^t M4x25-4,8-B-Fe/Zn5c 

m 


- 

Podkladka gumowa^ 



- 

Odblask lampy kpl. 1 ^ 

i 

6 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 

m 

7 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 

B 

8 

17-3716012 

Wspornik 

i 

9 

- 

Przelotka gumowa^ 

i 

10 

PN-85/M-82242 

Sruba M8x30-5.8-B-Fe/Zn5c 

i 

11 

PN-73/M-82121 

Sruba M8x30-3.6-Fe/Zn5c 

i 

12 

PN-78/E-83101 

Zarowka P25-1 12V, 21W; BA13s/19 

i 


^Nie stosowane na cz^sci zamienne, 















Electric setup - cabin lighting 


LAMPY OSWIETLENIA WN^TRZA KABINY 
I NADWOZIA 


1987-05 


37.18 


) ? 


Poz. Nr cz^Sci 

1 E 93 G/I 

2 E 93 C.0.03 

3 E 93 G.2.01 

4 PN-79/M-83106 

3 PN-79/M-83106 

6 PN-78/M-85101 

7 E 920/1 

8 PN-86/M-82144 

9 PN-77/M-82008 

10 E 92B.0.01 

11 PN-85/M-82215 

12 E 920.0.02 

13 PN-85/M-82201 

1} W samochodzie A11B 


Nazwa cz§Sci 

Lampa oswietlenia kabiny 
Uszczelka lampy 
Klosz lampy 

Wkr§t do blachy AGb3,9xl3 
Wkr^t do blachy A3,9x26-Fe/Zn5c 
Zarowka R19/10 12V } 10W; BAlSs 1 ^ 

Lampa oswietlenia skrzyni ladunkowej 2 

Nakr^tka M5-5-B-Fe/Zn5c 

Podkladka spr^zysta Z5,l-Fe/Fg 

Uszczelka lampy 

Wkr$t M5xl6-4.8-B-Fe/Zn5c 

Klosz lampy 

Wkr^t M4xl4-4.8-B-Fe/Zn5c 


Nie stosowana w samochodzie A11B. 


D (9 




Wprowadzen 


Stopieii zamiennoSci 


08 











Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopiefi zamiennoSci 


1987-10 


4 



37.24 


Nr cz^Sci 


1 17-3724166 

2 17-3724104 


17-3724039 

17-3724105 


4 17-3724156 

5 17-3724172 

5 09-3724153 

6 17-3724167 

7 17-3724151 

7 17-3724152 

8 16-3724134 

8 16-3724135 

9 17-3724040 

10 - PN-85/M-82215 

11 20-3724063-2 

11 09-3724159 


13 17-3724146 

14 PN-B5/M-82215 

15 17-3723010 

16 PN-78/M-82005 

17 E732.07.00 

17 E732.06.00 

18 17-3724160 

19 17-3724161 

20 ' 11-3724162 

21 17-3724164 

22 17-3724141 

23 17-3724155 


24 17-3724142 


Nazwa cz^Sci 


Przewod gaznika 

Przewod oswietlenia skrzyni 

ladunkowej"^ 

2 ) 

Przewod lamp wewn. 

2 ) 

Przewod lamp wewn. 

Przewod gniazda wtykowego 
Wigzka przewodow dodatkowa 
Wigzka przewodow glowna 
Wi^zka przewodow glowna 


Wigzka przewodow na ramie 
Wi^zka przewodow na ramie 
Przewod kierunkowskazu bocznego 

4) 

Przewod kierunkowskazu bocznego 
Przewod gniazda wtykowego 
Wkr^t M5x4’5-4.8-B-Fe/Zn5c 

Przewod: silnik-nadwozie 
9) 

Przewod: silnik-rama 
Zaczep gumowy 
Kapturek ochronny 
Wkr^t M5x35-4.8rB-Fe/Zn5c 
Oslona zlgcza"^ 

Podkladka 5,3-Fe/Zn9c 
Zlgcze wtykowe 6 ^ 

Zlgcze wtykowe 7 ^ 

Wigzka przewodow przekaznika 
Przewod elektryczny do przekaznika 
Przewod elektryczny do przekaznika 
Wigzka przewoddw..lampy blyskowej 
Wigzka przewodow zbiornika wody 8 ^ 

Wigzka przewodow reflektorow 2 

przeciwmglowych i sygnatow dwutonowych 

Wigzka przewodow autopompy 8 ^ 
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1987-10 


37.24 


■^Nie wchodzi do samochodu A11B, A15C, A151C. 

^Tylko do samochodu A15C, A151C. 

"^Tylko do samochodu A11B, A16B. 

^Tylko na cz^^ci zamienne do samochodu A16B. 

^Nie wchodzi do samochodu A16B. 

6 ^0o samochodu A11B - 2 szt., A16B - 3 szt. 

^Tylko do samochodu A15C. 

o \ 

^Tylko do samochodu A151C; poz. 18^-24 nie pozakane na rysunku. 
9 ^Do silnika 4C90. 

"^Dla Grecji. 


* 





























Electric setup - wires with suspended pedals 


-71- 


Przeeody elektryczne aamoohodda z podeleezonyai pedalaal 


Poz. 

Nr czfjol 

Nazaa cz$6ol 

a 

Ueagl 

1 

17-0724532 

Vl^zka przeeodda gl6wa a 

n 


1 

09-3724527 

Wi^zka przeaodda gldana 1// 

1 


2 

17-3724533 

wi^zka przeaodda na raale 2y/ 

1 


2 

17-3724528 

Wlqzka przeeodtfa na raale 

1 


2 

17-3724526 

Wlqzka przeaodd* na raale 

1 


2 

17-3724529 

Wl^zka przeeodde na raale 

1 


2 

17-3724530 

Wl^zka przeeodd* na raale ^ 

1 


2 

17-3724531 

Vlqzka przenodd* na raale 

1 

r 


l/ Do san. z silniklea 4C90 

2/ Do sanu Ain 

3/ Do eaa» A06 1 A07 

4/ Do aaa, All 

5/ DO aas* Ai72 

6/ Do zan« Al7 

7/ Do ana* Ai75 






Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieri zamienno£ci 


1987-05 


37.32 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz^ci 

Szt. 

1 

561.000.031 

Pioro wycieraka 

2 

2 

561.100.401 

Guma wycieraka 

2 

3 

644.000.030 

Rami§ wycieraka prawe 

1 

4 

643.000.030 

Rami§ wycieraka lewe 

1 

5 

108.100.460 

Nakr^tka niska (Ms) 

2 

6 

121.000.501 

Nakladka 

2 

7 

121.000.600 

Podkladka gumowa 

4 

8 

121.200.000 

Trzpien II kpl. 

1 

9 

121.000.220 

Dzwignia II 

1 

10 

108.010."520 

PierScien zatrzaskowy 

4 

11 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6x5-B-Fe/Zn5c 

1 

12 

PN-77/M-82008 . 

Podkladka Z6,l-Fe/Fg 

4 

13 

129.110.000 

Korba z czopem 

1 

14 

460.000.000 

Mechanizm nap^dowy 

1 

15 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 

3 

16 

PN-78/M-82005 

Podkladka 8,4-Fe/Zn9c 

6 

17 

009.804.712 

Podkladka 

4 

18 

108.010.300 

Pierscien 

4 

19 

121.100.000 

Trzpien I kpl. 

1 

20 

121.000.320 

Dzwignia 

1 

21 

121.000.400 

Amortyzator 

3 

22 

121.090.000 

Wycieraczka (zespol) 

1 

23 

PN-85/M-82242 

Sruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c 

3 

24 

121.000.120 

Podstawa 

1 

25 

PN-85/M-82215 

Wkr^t M6xl6-5.8-B-Fe/Zn5c 

3 




Electric setup - driver commands 


. WYLACZNIK ZAPLONU, SYGNAL 
OZWI^KOWY, PRZELACZNIKI, SKRZYNKA 
__ BEZPIECZNIKOW 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopiert zamienno^ci 


1987-11 


37.04 


Poz. 

-1_ 

Nr cz^dci 

- 1 ___ 

Nazwa cz^dci 

Szt. 

■ / 

1 

BN-79/3684-2 

Sygnal dzwigkowy 0,5-212-12V 

1 

- .♦ 

2 

PN-B5/M-82242 

Sruba MBxl6-5,8-B-Fe/Zn5c 

1 


3 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 

1 


4 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-Fe/Zn5c 

1 

,4 

5 

PN-85/M-82215 

Wkret M6xl6-4,8-B-Fe/Zn5c 

4 

l 

6 

BN-70/M-36B7-03 

Bezpiecznik 8A^ 

9 


6 

BN-70/3687-03 

Bezpiecznik 16A^ 

1 

* 

7 

580.11.00 

Skrzynka bezpiecznikow 

2 

i 

8 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 

4 

9 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Fg 

5 

i 

10 

685.00.00 

Wylgcznik lamp blyskowych 

1 


11 

686.00.00 

Wylgcznik sygnalu dzwi^kowego 

1 


12 

692.00.00 

Przelgcznik swiatel przeciwmglowych 

1 


12 

653.00.00 

Przelgcznik swiatel przeciwmglowych 
tylnych 

1 


13 

511.00.00 

Wyl^cznik swiatel zewn^trznych 

1 


14 

683.00.00 

Wylgcznik wentylatora nagrzewnicy 

1 


15 

691.00.00 

Przel^cznik oswietlenia wn^trza 

1 


16 

505.00.00 

Wylgcznik Swiatel awaryjnych 

1 


17 

PN-85/M-82215 

Wkr^t M6xl2-4,8-B-Fe/Zn5c 

3 


18 

524.17.00 

Przelgcznik swiatel zewrtetrznych 
i wycieraczki 

1 

y 

19 

4313688 

Wylgcznik zaplonu 

1 


20 

T-5170 

Przekaznik^ 

2 


21 

511.52.00 

Przewody elektryczne 

1 ' 


22 

DB-32 

Rezystor kpl.^ 

1 


23 

17-3703100 

Rezystor kpl. 

1 

i 

24 

690.00.00 

Wylgcznik swiec zarowych 

1 



W samochodach A15C i 151C - dwukrotna liczba, 

W samochuDdach Ai5C i 151C - szt. 3 poz. 10+12 wyst^puje w samochodach 
A15IL; poz. 23 me pokazana na rysunku do samochodow A151C- poz. 24 
me pokazana na. rysunku do samochodu z silnikiem 4C90. * 

^Nie dotyczy 4C90, 


6 




Electric setup - dashboard and speedometer 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 



113 



Electric setup - indicators and sensors 



ZESTAW WSKAZNIKOW I CZUJNIKI 



1987-12 


38.02 


Poz. Nr cz^dci 

1 832.116.010 

2 832.083.010 

3 832.089.010 

4 832.092.000 

5 832.093.010 

6 PN-85/M-82204 

7 PN-78/M-82007 

8 832.120.000 


606.. 38C.8020 

832.114.020 

BN-25/3687-02 


PN-78/E-85101 


Nazwa cz^dci 

Zestaw wskaznikow 
Wskaznik prgdu ladowania 
Wskaznik poziomu paliwa 
Wskaznik temperatury siinika 
Wskaznik cisnienia oleju 
Wkr^t M5xl0-4.8-8-Fe/Zn5c 
Podkladka 5.3-AI-S 
Czujnik poziomu paliwa 
Uszczelka czujnika 
Czujnik temperatury siinika 
Czujnik cisnienia oleju 
Koncowka "C" 

Oprawa zarowki 

Zarowka 12V, 2W; BA9s 

Lampka kontrolna swiatel pozyoyjnych 









BODY 



Body - front bumper 




1987-05 


28.04 


Nr cz^ici 


1 17-2803040 

7 ‘ PN-86/M-82144 

3 PN-77/M-8200B 

4 17-2803010 

5 17-2803022 

6 PN-85/M-82242 

7 12164711 

8 PN-67/M-82005 


Nazwa cz^ci 


Zderzak przerini kpl. 
Nakn?tka M10-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka Z10,2-Fe/Fg 
Zderzak ze wspornikami kpl. 
Wspornik zderzaka 
Sruba M10x35-5,8-B-Fe/Zn5c 
Nakr^tka Ml0xl,25 
Podkladka 10,5 Fe/Zn8c 




Body - windshield washer 



1987-12 


37.34 



Poz 

Nr cz^Sci 

-j- 1 __ 

Nazwa cz^6ci 



1 

201100030 

Pompa spryskiwacza 

n 


2 

209200000 

Zbiornik spryskiwacza 

H 


3 

PN-77/M-82008 

Podktadka Z6,l-Fe/Fg 

2 


4 

PN-S6/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 

a 

f\ 

5 

4167809 

Hak mocowania zbiornika 

mm 

W // i 

6 

24912551 

Trojnik 

i 

_ v JL// j 

7 

201000500 

Przelotka rurki 

i 

\~J3W / 

8 

029115 

Rozpylacz spryskiwacza kpl. 


yinr' 

9 

4146972 

Pierscien 



10 

4146971 

Wkladka 

■9 

- 9 

11 

098004200 

Rurka elastyczna 5x7 

i 


12 

098002900 

Rurka elastyczna 2x3,8 

i 


13 

098004100 

Rurka elastyczna 4x6 

i 


14 

098002200 

Rurka elastyczna 2x3,8 

i 


15 

209000000 

Spryskiwacz szyb kpl. 

i 











BAGAZNIK DACHCWY A 072& 


40.01 


Poz. 

Nr. czq&ci 

Nazwa cz$£ci 

azt. 

1. 

PN-65/M-82215 

Wkr$t M6x25-4,8-B-Pe/Zn5o 

80 

2. 

PN-78/M-62005 

Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 

144 

3. 

4119398 

Uszozelka guaoaa 

32 

4. 

72-4006316 

Liatwa 

10 

5. 

72-4006320 

Obrzeie kpl. 

1 

6. 

PN-86/M-82144 

Nakrftka M6-5-B-Fe/Zn5c 

32 

7. 

72-4006317 

Wspornik z uchwytem kpl. 

2 

8. 

72-4006318 

Wspornlk kpl. 

2 

9. 

PN-85/M-82105 

Iruba M6xl6-5,8-B-Pe/Zn5c 

8 

10 . 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprQtysta Z6,1-Fe/Fg 

40 

11 . 

PH-59/M-82030 

Podkladka 6,5-Fa/Zn9c 

8 

12 . 

PN-85/M-82215 

Wkr^t M6x16-4.8-B-Fe/Zn5c 

32 

1 4 12 

72-4006310 

Bagainlk kpl. 

1 


WykreSlono z poz. 3 

. srub$ PN-87/M-82406 - W5x30, 



oraz w poz. 6. zmleniono ilo£d sztuk 48 na 32 /L-6239/ 



Body -body A06B/A07B 


NADWOZIE (A06B, A07B) 


1987-05 


50.03 





/ l \ \ 

20 21 30 23 


^20 / 


. Jiv/ 


§ 

m 

Lj 

27 L 

’Lr/ 


I 


24 23 


Wprowadzenie 


jStopieri zamiennoSci 


Poz. Nr cz^Sci 

1 17-5000485 
1 17-5000487 
1 17-5000486 
1 17-5000489 
1 17-5000490 
1 17-5000425 


1 17-5000436 

1 17-5000426 

1 17-5000427 

1 17-5000429 

1 17-5000450 

1 17-5000385 

1 17-5000388 

1 17-5000387 

1 17-5000284 

1 17-5000389 

1 17-5000325 

1 17-5000325-1 

1 17-5000336 

1 17-5000327 

1 17-5000329 


Nazwa czgSci 

Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane 2 ^ 8 ^ 

Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane 3 ^ 8 ' ) 

Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane 1 ^’ 

Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane 4 ^’ 8 ^ 

Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane 3 ^* 8 ^ 

Nadwozie "Towos" kpl. wykohczone, 

z osprzQtem elektrycznym, 
bez akumulatora2), 8) 

Nadwozie "Towos" kpl. wykonczone, 
z instalacjg elektryczng, do alterna- 
tora, bez akumulatora2), 8) 

Nadwozie "Towos" kpl. wykonczone, 
z osprzQtem elektrycznym, 
bez akumulatoral), 8) 

Nadwozie "Towos" kpl. wykonczone, 
z osprz^tem elektrycznym, 
bez akumulatoral), 8) 

Nadwozie "Towos" kpl. wykonczone, 
z osprz^tem elektrycznym, 
bez akumulatoral)> 8) 

Nadwozie "Towos" kpl. wykonczone, 
z osprz^tem elektrycznym, 
bez akumulatoral), 8) 

Nadwozie furgonu kpl. gruntowane 2 ^ 
Nadwozie furgonu kpl. gruntowane 1 ^ 
Nadwozie furgonu kpl. gruntowane 7 ^ 
Nadwozie furgonu kpl. gruntowane 3 ^ 
Nadwozie furgonu kpl. gruntowane 3 ^ 

Nadwozie furgonu kpl. wykonczone, 
z osprz^tem elektrycznym, 
bez akumulatora2) 

Nadwozie furgonu kpl. wykonczone, 
z osprzQtem elektrycznym, 
bez akumulatoralO) 

Nadwozie furgonu kpl. wykonczone, 
z instalacjg przystosowang do alterna- 
tora, bez akumulatora2) 

Nadwozie furgonu kpl. wykoriczone, 
z osprz^tem elektrycznym, 
bez akumulatoral) 

Nadwozie furgonu kpl. wykobczone, 
z osprz^tem elektrycznym, 
bez akumulatora5) 




Body - body A06B/A07B 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 


1987-05 


50.03 


Poz. Nr czq£ci 


Nazwa czgSci 


1 17-5000328 


1 17-5000224 


1 17-5000235 


1 17-5000225 


1 17-5000438 


1 17-5000629 


1 17-5000626 


2 L05-6307021 

3 30-8401901 

4 L05-5000G34 

5 PN-75/M-82144 

6 L05-6207023 

7 K03-6107023 

8 PN-85/M-82242 

9 PN-78/M-82005 

10 K03-5001020 

11 KG3-5001018 

12 K03-5Q01016 

13 PN-76/M-82001 

14 17-3001032 

15 PN-79/M-83104 

16 K03-5101031-1 

17 PN-79/M-83106 

18 K03-5101030-1 

19 K03-5101029-1 

20 PN-75/M-82144 

21 PN-77/M-82008 


Nadwozie furgonu kpl. wykonczone, 
z osprzgtem elektrycznym, 
bez akumulatoraD 

Nadwozie furgonu kpl. wykonczone, 
z osprzgtem elektrycznym, 
bez- akumulatora3) 

Nadwozie furgonu kpl. wykonczone, 
z instalacjg przystosowang do alterna- 
tora, bez akumulatora^) 

Nadwozie furgonu kpl. wykonczone, 
z osprz^tem elektrycznym, 
bez akumulatora^) 

Nadwozie "Towos" kpl. wykonczone, 
z osprz^tem elektrycznym?) 

Nadwozie furgonu kpl. wykonczone, 
z osprzgtem elektrycznym, 
bez akumulatora?) 

Nadwozie furgonu kpl., z osprzetem 
elektrycznym, bez akumulatora?) 

Uszczelka drzwi tylnych 
Sruba prowadnika 


Nakr^tka M6x5-B-Fe/Zn5c 

Uszczelka slupka drzwi bocznych wewn. 

Uszczelka slupka drzwi kabiny wewn. 

Sruba M12xl,25x35-Z-5.8-B-Fe/Zn5c 

Podkladka 13-Fe/Zn9c 

Podkladka 

Podkladka gumowa 

Miseczka 

Zawleczka S-Zn-3,2x25 

Nakr^tka specjalna 

Wkrgt do blachy AGb3,9xl9-Fe/Zn5c 

Obrzeze podnozka lewe 

Wkrgt do blachy AG 3,9xl9-Fe/Zn5c 

Obrzeze stopnia prawe 

Obrzeze stopnia lewe 

Nakrptka M8-5-B-Fe/Zn5c 

Podkladka sprgzysta Z8,2-Fe/Zn9c 





Body - body A06B/A07B 


NADWOZIE (A06B, A07B) 



34 





OliSh-- 


23 X20 / 15 ^ 


?9 



5CL>24 




V 20 / 

Si 15 


/ ! \ \ 

20 21 30 23 


24 23 22 



1987-05 


50 . 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz^^ci 

22 

PN-85/M-82505 

Wkr§t 4x20-R-K-B-Gh 

23 

PN-78/M-82005 

Podkladka okrggla 8,4-Fe/Zn9c 

24 

PN-85/M-82242 

Sruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn5c 

25 

K03-8212030 

Zderzak tylny kpl. 

26 

Z-2401 

Zaslepka 

26 

Z-2414 

Zaslepka 

27 

L05-5000015 

Obrzeze stopnia drzwi bocznych 

28 ’ 

L03-8502052 

Ucho 

29 

L03-8502047 

Pokrowiec lancucha 

30 

L03-8500028 

Podkladka 

31 

L03-8502116 

Kolek 

32 

L03-8502051-1 

Zapadka 

33 

L03-8502056 

Zderzak 

34 

642.32.024 

Wieszak 

35 

PN-79/M-83115 

Wkr?t WGb 3,9xl9-Fe/Zn5c 



y Na kraj i eksport st 
^Do tropiku . 

^Dla Ghany. 


Tylko do sambchoddw 
^Dla ZSRR, 

^Dla Grecji. 


I Wprowadzenie 


Stopien zamienno^ci 









Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 


1987-05 


A 




Poz. 

Nr cz^sci 

Nazwa cz^Sci 

1 

L07-5005012 

Przegroda kpl. 

2 

L07-5005021 

Tulejka 

3 

PN-78/M-82005 

Podkladka 6,4-Fe/Zn9n 

4 

PN-B5/M-82105 

Sruba M6x35-5,8-B-Fe/Zn5c 

3 

1.07-5005016 

Tulejka 

6 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprpzysta Z 6,1- 

7 

ZN-66/WM-30-5 

Nakr^tka M6-Fe/Zn5c 

8 

L07-5005025 

Uchwyt 

9 

PN-85/M-82105 

Sruba M6x20-5.8-B-Fe/Zn5c 

10 

17-5005019 

Nakladka 

11 

, PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 

12 

PN-79/M-82019 

Podkladka A6,6-Fe/Zn9c 

13 

L07-5005022 

Wspornik 

14 

PN-76/M-82406 

Sruba M6x35-4.8-B-Fe/Zn5c 






CZESCI SKLADOWE (WYTLOCZKI) 
NADWOZIA 



Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 


1987-09 


50.05 



Poz 

Nr czQ^ci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1 

17-5000485 

Nadwozie A07B kpl. gruntowane 

1 

2 

L05-5702023 

Cz^c tylna dachu 

1 

3 

L05-5702021 

Cz^sd srodkowa dachu 

1 

4 

L05-5702020-1 

Cz^sc przednia dachu 

1 

5 

17-5107020 

Dach kabiny 

1 

5 

17-5107010 

Dach kabiny 1 '* 

1 

6 

17-5101380 

Plat przednl kpl. 

1 

7 

17-5100058 

NaroZnik przedni prawy 

1 

7 

17-5100062 

NaroZnik przedni prawy 

1 

8 

17-5101363 

Blotnik przedni lewy 

1 

9 

17-5101362 

Blotnik przedni prawy 

1 

10 

17-5101121 

Podnozek lewy kpl. 

1 

11 

17-5101120 

PodnoZek prawy kpl. 

1 

12 

17-5100059 

Naroznik przedni lewy 

1 

12 

17-5100063 

Naroznik lewy przedni 

1 

13 

17-5101141 

Sciana lewa kpl. 

1 

14 

17-5101150 

Sciana prawa kpl. 

1 

15 

K03-510102B-2 

Stopieh kabiny prawy 

1 

15 

K03-5101027-2 

Stopieh kabiny lewy 

1 

16 

17-5104170 

Belka dolna kpl. prawa 

1 

16 

17-5105171 

Belka dolna kpl. lewa 

1 

16 

K03-5401116 

Belka dolna prawa 

1 

16 

K03-5401115 

Belka dolna lewa 

1 

17 

17-5104070 

Poszycie belki prawej kpl. 

1 

17 

17-5105071 

Poszycie belki lewej kpl. 

1 

17 

17-5104072 

Poszycie belki dolnej prawej 

1 

17 

17-5105073 

Poszycie belki dolnej lewej 

1 

18 

K03-5401032-2 

Poszycie slupka kpl. prawe 

1 

18 

K03-5401031-2 

Poszycie slupka kpl. lewe 

1 

19 

L05-8504032 

Stopieh drzwi bocznych 

1 

20 

17-5101063 

Plat podlogi kabiny 

1 

21 

L05-8504099 

Wzmocnienie drzwi bocznych 

1 

— 22 

K05-8504098 

Poszycie zewn^trzne drzwi bocznych 

1 

23 

L05-8504030 

Belka podprogowa 

1 

24 

L05-8504097 

Nakladka poszycia 

2 






Body - body parts 


CZ^SCI SKLADOWE (WYTLOCZKI) 
NADWOZIA 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 


1987-12 


50.05 


Tylko do samochodu A13B i A11B. 

Tylko do samochodu A13B; 

Cz^sci (wytloczki) nadwozia, uj^te w tablicy 50.05, 
sg przeznaczone glownie dla zakladow naprawczych. 
Cz^sc poz. 35 nie pokazana na rysunku. 


Poz. 

l 

Nr cz?6ci 

Nazwa cz§6ci 

Szt 

25 

L05-8505090 

Naroznik tylny lewy 

1 

25 

L03-8502483 

2) 

Naroznik tylny lewy 

1 

26 

L03-8504086 

Plat sciany bocznej prawy 

1 

26 

L05-8505086 

Plat sciany bocznej lewy 

1 

26 

L03-8502078-1 

Plat sciany prawy 2 ^ 

1 

26 

L03-8502077 

2 ) 

Plat sciany lewy 

1 

27 

L05-8504090 

Naroznik tylny prawy 

1 

27 

LQ3-8502484 

Naroznik tylny prawy 2 ^ 

1 

28 

L03-9502031-1 

Slupek skrzyni ladunkowej kpl. 

2 

28 

L03-8502032-1 

Slupek skrzyni ladunkowej kpl. 

2 

29 

L05-8504050 

Podluznica sciany prawej kpl. 

1 

29 

L05-8505050 

Podluznica sciany lewej kpl. 

1 

30 

L05-8504094 

Naroznik tylny gorny prawy 

i 

30 

L05-8505094 

Naroznik tylny gorny lewy 

i 

31 

L05-8504053 

Slupek sciany bocznej 

3 

32 

L05-8504088 

Plat gorny prawy 

1 

32 

105-8505088 

Plat gorny lewy 

1 

33 

L05-8504036 

Belka sciany prawej kpl. 

1 

33 

L05-8505037 

Belka sciany lewej kpl. 

1 

34 

17-5100042 

Belka podokienna 

1 

35 

17-5105183 

Nakladka slupka lewego 

1 

. 35 

17-5104182 

Nakladka slupka prawego 

1 
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Body - cabin A11D/A13D 

4C90 



1987-11 


50.10 


Nr cz^Sci 

Nazwa czQ^ci 

Szt. 

09-5000185 

Kabina kpl. z drzwiami gruntowana 1 ^ 

1 

09-5000125 

Kabina kpl. wykohczona, bez foteli, 
z osprz^tem elektrycznym, bez 



akumulatora 1 ^ 

1 

09-5000585 

Kabina kpl. z drzwiami, bez podstaw 



2 ) 

foteli, gruntowana 

1 

09-5000525 

Kabina kpl. wykonczona, bez foteli, 
z osprz^tem elektrycznym, bez 



akumulatora^ 

1 

17-7001014 

Szyba przednia kabiny 

1 

K03-6100012-2 

Orzwi kabiny kpl. prawe z oknem 



gruntowane 

1 

17-6901010 

Pokrywa przednia kabiny kpl. 

1 

17-6901220 

Oslona wlotu powietrza kpl. 

1 

K03-5603016 

Szyba tylna kabiny 

1 

. K03-6103213 

Szyba drzwi przednia kpl. 

2 

K03-6103211 

Szyba drzwi tylna kpl. 

2 

K03-6100013-2 

Orzwi kabiny kpl. lewe z oknem 



gruntowane 

1 

17-7001034/11 

Szyba narozna 

2 


Tylko do samochodu A130 . 
Tylko do samochodu A11D. 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieh zamienno6c± 











































































Body - cabin A16D 
4C90 


KABINA (A16D) 


1987-11 


50.11 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 


P 02 


Nr cz^Sci 


L05-6200.01B 

K03-6103213 

K03-6103211 

09-5000723 

09-5000785 

K03-6100012-2 

K03-6100013-2 

17-7001014 

17-6901010 

17-6901220 


Nazwa cz^ci % 


Drzwi furgonu z oknem kpl., bez zamka 
i klamek, gruntowane 

Szyba drzwi przednia kpl. 

Szyba drzwi tylna kpl. 

Nadwozie kpl. wykonczone, bez foteli, 
z osprz^tem elektrycznym, 
bez akumulatora 

Nadwozie kpl. z drzwiami, gruntowane 

Drzwi kabiny kpl. prawe z oknem, 
gruntowane 

Drzwi kabiny kpl. lewe z oknem, 
gruntowane 

Szyba przednia kabiny 
Pokrywa przednia kabiny kpl. 

Oslona wlotu powietrza 


Szt. 




































































Body - body A06D/A07D 

4C90 



1987-11 


50.12 


Nr cz^Sci 

Nazwa cz$£ci 

Szt. 

09-5000325 

Nadwozie furgonu kpl. wy_konczone, 



z osprzQtem elektrycznym, bez 



akumulatora^ 

1 

09-5000385 

Nadwozie furgonu kpl. gruntowane"^ 

1 

09-5000425 

Nadwozie "Towos" kpl. wykonczone, 



z osprz^tem elektrycznym, bez 



2) 

akumulatora 

1 

09-5000485 

2) 

Nadwozie "Towos" kpl. gruntowane 

1 

17-6901010 

Pokrywa przednia kabiny kpl. 

1 

17-6901220 

Oslona wlotu powietrza kpl. 

1 

K03-610Q012-2 

Drzwi kabiny kpl. prawe z oknem, 



gruntowane 

.1 

K03-6100013-2 

Drzwi kabiny kpl. lewe z oknem, 



gruntowane 

1 

L05-6200019 

Drzwi boczne furgonu kpl. gruntowane, 



bez zamka i klamek^ 

1 

L05-6200018 

Drzwi boczne furgonu z oknem kpl., 



2 ") 

gruntowane, bez zamka i klamek 

1 

17-6300010 

Skrzydlo dolne drzwi tylnych kpl. 

1 

L05-6300014 

Skrzydlo gorne drzwi tylnych kpl. 

1 


Do samochodu A06D . 
Do samochodu A07D. 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieh zamiennosci 















































































Body - plastic wheel arches 


- 81 - 


Nadkola plastykowe 


50*16 


Poz. 

Nr czg£ci 

Naztia cz§£ci 

sat* 

Uaagl 

1 

PN-7 8/14-82005 

Podkladka 5 # 4-Pe/Zn9o 

30*38 


2 

PN-7 9/M-83104 

Wkrgt do blach AGb 3 *9xl 3-Fe/Zn5e 

30*38 


3 

17-5006550 

Nadkole tylne prawe 

/ 

1 


3 

17-5006551 

Nadkole tylne lewe 

1 


4 

17-5006500 

Nadkole przednie prawe 

i 


4 

17-5006501 

Nadkole przednie lewo 

1 

_ 1 



1/ Tylko do samooiioddt? typu turgor* 






Body - cabin door 


DRZWI KABINY 


1987-05 


61.01 


Poz. 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieri zamiennosci 


1 

1 

2 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

11 

12 

13 

14 
13 
13 
16 
17 


Nr cz^sci 


K03-6100012-2 

17-6100017 

K03-61QQ013-2 

K03-6100017 

K03-6100016 

17-6100016 

17-6107022 

K03-6106011-21 

K03-6106012-21 

K03-6106045 

PN-78/M-82005 

PN-86/M-82144 

K03-6106043 

PN-85/M-82215 

PN-85/M-82207 

17-6107017 

K03-6101110 

K03-6101111 

K03-6101071-1 

Fiat 10633 

K03-6107025 

K03-6106021-2 

K03-6106022-2 

30-6106045 

17-6107023 


Nazwa czg£ci 


Drzwi kabiny kpl. z oknem, gruntowane 

Drzwi kabiny kpl. lewe, gruntowane, 
z oknem, bez zawiasow i zamkaD 

Drzwi kabiny kpl. lewe, z oknem, 
gruntowane 

Drzwi kabiny kpl. z oknem, gruntowane, 
bez zamkaD 


Drzwi kabiny kpl. z oknem, 
bez zamkaD 


gruntowane, 


Drzwi kabiny kpl. prawe, gruntowane, 
z oknem, bez zawiasow i zamkaD 

2 ) 

Nakladka zawiasy gornej 
Zawiasa drzwi gorna lewa kpl. 

Zawiasa drzwi gorna prawa kpl. 
Sworzeri zawiasy gornej 
Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 
Nakrgtka M6-5-B-Fe/Zn5c 
Prowadnik drzwi kpl. 

Wkrgt M6x20-4.8-B-Fe/Zn5c 
Wkrgt M8x20-4.8-B-Fe/Zn5c 
Uszczelka drzwi zewngtrznych y 
Poszycie drzwi kabiny prawe kpl. 
Poszycie drzwi kabiny lewe kpl. 
Pokrywa wewngtrzna drzwi 
Wkn=t TSCp 6x12,7 
Uszczelka drzwi dolna 
Zawiasa drzwi dolna lewa kpl. 

Zawiasa dolna prawa kpl. 

Sworzen zawiasy dolnej 


Nakladka zawiasy dolnej 


,2) 


Na czgsci zamienne na kraj. 
Tylko dla NRD. 


Szt 


1 

2 

1 

1 

2 

10 

4 

4 

8 

24 

2 

1 

1 

2 

12 

2 

1 

1 

2 

2 
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SZYBY DRZWI KABINY 



1987-05 


61 


Poz. 

Nr cz^sci 

Nazwa cz^6ci 

1 

K03-6103050-1 

Uszczelka ramki 

2 

K03-6103214 

Szyba przednia drzwi 

3 

K03-6103012-3 

Uszczelka szyby 

4 

KQ3-6103013-2 

! Korytko zaciskowe 

3 

K03-6.103022 

Galka szyby 

6 

PN-83/M-82211 

Wkre^t M6xl6-4,8-B-Fe/Zn5c 

7 

K03-6103223 

Podkladka galki 

8 

K03-6103213 

Szyba przednia drzwi. kpl. 

9 

K0 3-610321.1 

Szyba tylna drzwi kp]. 

10 

K03-6103212 

Szyba tylna drzwi 

11 

K03-6103036-11 

Sruba dociskowa 

12 

K03-6103037 

Tulejka sruby 

1) 

Tulejka sruby 

12 

K03-6103047 

13 

K03-6103038 

Nakr^tka tulejki 

14 

K03—6103039 

Podkladka 

15 

K03—6103114-11 

Ramka okna drzwi kp]. 

16 

K03-6103210 

Okno drzwi kpl. (poz. It 15 


^Niklowana. 

Poz. 1-16 (oprocz poz. 14) w samochodach A07B, A16B - 
poz. 14-6 szt. 























Body - left door lock/handle 


ZAMEK LEWYCH DRZWI KABINY 


Zmiana 


Wprowadzenie 



1987-05 


61.05 


Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz§6ci 

Szt. 

1 

X-112B-56 

Zamek lewych drzwi kabiny kpl. 

1 

2 

X-112A-55 

Zamek prawych drzwi kabiny kpl. 1 ) 

1 

3 

PN-85/M-82215 

Wkr§t M6xl2-4.8-B-Fe/Zn5c 

8 

4 

K03-6105021-11 

Zaczep rygla 

2 

5 

PN-85/M-82211 

Wkr^t M5xl4-4.8-B-Fe/Zn5c 

8 

6 

K03-6105038-21 

Wylgcznik zamka drzwi lewych 

1 

6 

L05-6205060 

Wylgcznik zamka drzwi prawych 1 '* 

1 

7 

17-6105041 

Wkr^t 

1 

8 

K03-6105060-1 

Klamka zewn^trzna kpl. 

2 

9 

K03-61Q5035-1 

Plytka 

2 

10 

PN-77/M-82008 

! Podkladka Z6,l-Fe/Zn9c 

8 

11 

81-6105182 

Klamka wewn^trzna 

2 

12 

K03-6105044-1 

Podkladka 

2 

13 

PN-85/M-82215 

Wkr?t M5xl6-4.8-B-Fe/Zn5c 

2 

14 

PN-77/M-82008 

Podkladka Z5,l-Fe/Zn9c 

2 


1 ) 


Nie pokazany na rysunku - 


Stopien zamiennoSci 
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Body - van side door 



1987-05 


62.01 


Poz. 

Nr cz^sci 

Nazwa cz$6ci 

Szt. 

1 

L05-6200Q10 

Drzwi boczne furgonu kpl. 

1 

1 

L 05-6200019 

Drzwi boczne furgonu kpl. gruntowane 

1 



bez zamka 

1 

1 

17-6200019 

Drzwi boczne furgonu kpl. gruntowane 
bez zawiasow i zamkal) 

1 

1 

L05-6201012 

Drzwi boczne furgonu kpl. 

1 

1 

L05-6201020 

Drzwi boczne furgonu kpl. z zawiasami 
gruntowane bez zamka 

1 

2 

L05-6200011 

Drzwi boczne "Towosu" kpl., z oknem 

1 . 

2 

L05-6200018 

Drzwi boczne "Towosu" z oknem, grunto¬ 
wane, bez zamka 

1 

2 

17-6200018 

Drzwi boczne "Towosu" kpl. z oknem, 
bez zawiasow i zamkal) 

1 

2 

L05-6201014 

Drzwi boczne "Towosu" 

1 

2 

L05-6201021 

Drzwi boczne "Towosu" kpl., z oknem 
i zawiasami, gruntowane, bez zamka 

1 

3 

17-6207017 

21 

Liszczelka zewnptrzna drzwi ' 

1 

4 

K03-6106043 

Prowadnik drzwi kpl. 

2 

5 

PN-78/M-82005‘ 

Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 

4’ 

6 

PN-85/M-82215 

Wkr^t M6x20-4.8-B-Fe/'Zn5c 

4 

7 

Fiat 10633 

Wkrf=t TSCp 6x12,7 

6 

8 

K03-6101071-1 ■ 

Pokrywa wewn^trzna drzwi 

1 

9 

L05-6207020-1 

Uszczelka drzwi furgonu 

1 

10 

PN-85/M-82207 

Wkr«=t MBx20-5.8-B-Fe/Zn5c 

12 

11 

17-6207023 

'?) 

Nakladka zawiasy dolnej 

l 

12 

K03-6106045 

Sworzen zawiasy 

2 

13 

K03-6106022-2 

Zawiasa dolna drzwi prawych kpl. 

1 

14 

17-6207022 

2) 

Nakladka zawiasy gornej . 

1 

15 

K03-6106012-2 

Zawiasa gorna drzwi kpl. 

1 


Tylko na cz^sci zamienne na kraj. 

2 ) 

Tylko do samochodow dla NRD* 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 
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Wprowadzenie 



UWAGA. W samochodach A15C, A16B oraz A151C cz^sci 
poz. It3 wyst^pujg po 1 szt. 





























Body - backdoor upper part 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopiefi zamienno£ci 


1987-05 


63.01 


Poz. 

..-1-_ 

Nr cz$6ci 

_ -J____ _ 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1 

L05-6300014 

Skrzydlo gorne drzwi tylnych kpl. 

1 

2 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 

2 

3 

PN-74/M-82105 

Sruba M8x20-R-5.8-B-Fe/Zn5c 

2 

4 

PN-85/M-82207 

Wkr^t M8xl6-4.8-B-Fe/Zn5c 

2 

5 

L05-6308044 

Spr^zyna podpory 

1 

6 

L05-6308010 

Podpora kpl. 

1 

7 

LO5-6301102 

Skrzydlo gorne drzwi tylnych 

Nakr^tka. M6-5-II-Fe/Zn5c^ 

1 

8 

PN-86/M-82144 

6 

9 

17-6307012 

Podkladka zawiasy 

2 

10 

17-6306010 

Zawiasa kpl. 

2 

11 

PN-78/M-82005 

Podkladka 6,4-Fe/Zn9c^ 

Sruba M6x20-5.8-B-Fe/Zn5c 1) 

Podkladka Z6,l-Fe/Zn9c^ 

6- 

12 

PN-85/M-82105 

12 

13 

PN-77/M-82008 

12 

14 

L05-6303010 

Szyba okna skrzydla gornego 

1 

15 

L05-6303021 

Sznur uszczelki szyby 

1 

16 

L05-6303020 

Uszczelka szyby \ 

1 

17 

L05-6307015 

Listwa 

1 

18 

L05-6307014 

Uszczelka dolna 

1 

19 

PN-79/M-83106 

Wkr^t AGb 3,9xl3-Fe/Zn5c 

11 


■^Wchodzg w sklad nadwozia kpl. 
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Body - backdoor lower part 



SCIANA TYLNA DOLNA FURGONU 








1987-05 


63.03 


P 02 . Nr czQSci 

' 1 L05-6300013 

1 L03-8503013 

1 17-6300010 

2 PN-79/M-83106 

3 L03-8503052 

4 L03-8503049 

5 PN-83/M-82211 

6 L05-6303021 

7 L05-6301010-1 

7 L03-8503015 

8 17-6307016 

9 L03-8503035 

10 PN-B5/M-82207 

' 11 PN-85/M-82242 

12 • PN-63/M-83002 

13 L03-8503036 

14 PN-78/M-82005 

15 PN-76/M-82001 ‘ 

16 PN-77/M-82008 

17 PN-86/M-82144 

18 L05-8503238 

18 L03-8503138 

19 PN-85/M-82242 

20 PN-77/M-82008 

21 PN-86/M-82144 _ 

22 L03-8503046 

23 PN-79/M-83104 


Nazwa cz§£ci 

Skrzydlo dolne drzwi tylnych kpl. 

Skrzydlo dolne drzwi tylnych kpl. 

Skrzydlo dolne drzwi tylnych kpl. 

Wkn-t AGb3,9xl3-Fe/Zn5c 4) . 

Obrzeze poszycia^ 

Poszycie wewn^trzne kpl. 

Wkrgt M5xl4-4.8-B-Fe/Zn5c 1) 

Zaczep rygla 1 ^ 

Poszycie zewn^trzne^ 

Poszycie zewn^trzne ' 

Uszczelka^ 

Skrzydlo ruchome zawiasy 
Wkrqt H8x20-4.8-B-Fe/Zn3c 
Sruba M10x25-3.8-B-Fe/Zn5c 
Sworze/i 10x63/61-Fe/Zn5c 
Skrzydlo stale zawiasy 
Podkladka 10,5-Fe/Zn9c 
Zawleczka S-Zn-2,5xl6 
Podkladka Z10,2-Fe/Zn9c 
Nakr^tka M10-5-B-Fe/Zn5c 
Plat tylny skrzyni ladunkowej 
Plat tylny skrzyni ladunkowej 
Sruba M8x20-5.8-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 
Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 
Oslona stopnia^ 

Wkr§t AGb 3,9xl9-Fe/Zn5c 3) 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennosci 


'Do samochodu A06B i A07B 
^Do samochodu A13B . 

^Tylko na cz?sci zamienne 
nie pokazano na rysunku. 

^Dla NRO - 24 szt. 

^Dla NRD - 3 szt. 
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Body - backdoor lock/handle 


ZAMEK DRZWI TYLNYCH FURGONU 


Poz. Nr cz^Sci 


1987-05 


63.05 


Nazwa cz^Sci 


Szt. 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 
13 
16 

17 

18 

19 

20 
21 
22 


PN-76/M-82001 

PN-59/M-82019 

105-6305028 

L05-6305027 

PN-85/M-82215 

PN-77/M-82008 

PN-78/M-82005 

X-119Z-00 

L05-6305014 

30-5606134 

L05-6305025-1 

PN-63/M-83002 

L05-6305064 

PN-76/M-82001 

PN-85/M-82242 

PN-77/M-82008 

PN-86/M-82144 

L05-6305068 

L05-6305060 

L05-6305052 

L05-6305063-1 

PN-59/M-82030 


Zawleczka S-Zn-3,2x25 
Podkladka B9-Fe/Zn9c 
Spr^zyna klamki 
Dzwignia klamki 
Wkr^t M6xl2-4.8-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Zn9c 
Podkladka 6,2-Fe/Zn9c 
Zamek drzwi tylnych kpl. 

Wspornik klamki 
Uszczelka klamki 
Klamka drzwi tylnych kpl. 

Sworzen 6x16/13,5-Fe/Zn6c 
Ci^gno prawe kpl. 

Zawleczka S-l,6xl2 

Sruba M8xlxl6-R-5.8-B-Fe/Zn5c 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Zn9c 

Nakrptka M8xl-5-B-Fe/Zn5c 

Ci^gno dolne 

Trzon zamka 

Wspornik kpl. 

Sprgzyna 

Podkladka 8,5-Fe/Zn9c 


2 

1 

1; 

.1 

6 

4 

4 

1 

1 

1 . 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 ] 

1 

1 

1 

1, 

2 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamienno£ci 


133 








Body - backdoor lock/handle 


- 88 - 


Zamek drzwi tylnych. 


Poz. I Nr cz$£ci 





Nazwa cz$£ci 


63 * 06 * 


szt. 


PN-76/M-82001 

Zawleczka S-Zn 3,2x18 

17-6305013 

Dzwignia klamki 

L0 5-6305028 

Spr^iyna klamki 

PN-95/M-S2 215 

Wkr^t MSx16-4,8-B-Fe/Zn5c 

17-6305020 

Zaczep klamki 

30- 5606134 

Uszczelka gniazda klamki bagainika 

L05-6 305025-1 

Klamka drzwi tylnych kpl. 

17-6305014 

Sworzeh 

PN-85/M-82215 

Wkr^t HSxl2-4,8-S-Fe/Zn5c 

PN-78/M-82005 

Podkladka okrqgle 6,4-Fe/Zn9c 

17-6305010 

Zamek z ci^gnera kpl* 

FN-85/M-82211 

Wkr?t M5xl2-4,8-B»Fe/Zn5c 

FN-76/M-02001 

Zawleczka S-1,6x12 

' 

PN-78/M-82005 

Podkladka okrqgla 5,3 - Fe/Zn9c 














FOTELE KIEROWCY I PASA2ERA 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieri zamiennoSci 


1^1 *<31 cnjcn I(cj ftro p-* 


1987-05 


68.01 



Poz. 

Nr cz§6ci 

Nazwa cz§§ci 

Szt. 

1 

17-6801010 

2) 3") 

Fotel kierowcy kpl. 

1 

1 

17-6801850 

Fotel kierowcy kpl. 5 ^ 

1 

1 

17-6801910 

Fotel kierowcy kpl. 4 ^ 

1 

2 

17-6801950 

Poszycie oparcia fotela kpl. 5 ^ 

2 

2 

17-6801180 

Poszycie oparcia fotela kpl.^ j 

2 

3 

17-6801170 

Poduszka fotela kpl. 

2 

4 

17-6801870 

Poszycie fotela kpl. 5 ^ 

2 

4 

17-6801120 

Poszycie fotela kpl. 

2 

5 

17-6801118 

Poduszka fotela kpl. 

2 

6 

17-6801020 

Szkielet fotela kierowcy kpl. 

1 

6 

17-6801920 

Szkielet fotela kierowcy kpl.^ 

1 

7 

17-6801780 

Drgzek regulacji fotela 1 '* 

1 

7 

17-6801770 

Dr^Zek regulacji fotela 1 ^ 

1 

9 

17-6801785 

Zapinka drgZka 1 ^ 

1 

10 

4098590 

Spr^Zyna powrotna 1 ^ 

1 

11 

17-6801776 

Sworzen 1 ' 

1 

12 

4071817 

Wkr^t M8 

8 

13 

PN-74/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Zn9c 

1 8 

14 

17-6801810 

Prowadnica boczna fotela 5 ^ 

1 

14 

17-6801980 

Prowadnica boczna fotela^'* 

1 

15 

PN-78/M-B2005 

Podkladka 8*4-Fe/Zn9c 

4 

16 

17-6801590 

Prowadnica Srodkowa kpl. 

1 

17 

17-6801832 

Nakladka boczna fotela » 

1 

17 

17-6801833 

Nakladka boczna fotela 

1 

18 

17-6801836 

Podkladka ozdobna 

4 

19 

17678801 

Wkr^t TSC AB nr 6x12,7 

4 

20 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 

6 

21 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^Zysta Z6,l-Fe/Zn9c 

6 

22 

PN-78/M-82006 

Podkladka 6,4-Fe/Zn5c 

6 

23 

PN-85/M-82105 

Sruba M6xl6-5.8-B-Fe/Zn5c 

6 

24 

17-6801410-2 

Fotel pasaZera kpl. 

1 

24 

17-6801990-2 

Fotel pasaZera kpl. 5 '* 

1 

25 

17-6801420-2 

Szkielet fotela pasaZera kpl. 

1 

26 

4036451 

Spr^Zyna wigZgca 

1 

27 

17-6801093 

Spr^Zyna oparcia fotela 

6 




Body - seats 



1987-05 


68.01 


3 OZ . 

i —- 

Nr cz$$ci 

Nazwa cz§£ci 

Szt. 

28' 

17-6801094 

Zaczep wewn^trzny 

4 

29 

17-6801087 

Zaczep srodkowy tylny 

4 

30 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 

8 

31 

17-6801070 

Spr§2yna poduszki 

12 

32 

17-6801085 

Zaczep’ sprqzyny 

20 

33 

17-6801083 

Zaczep przednl 

4 

34 

17-6801478 

Zderzak fotela 

2 

35 

OW-1 

Dzwignia zamka 

2 

36 

PN-85/M-82207 

Wkr^t M4xl0-5,8-B-Fe/Zn5c 

4 

37 

17-8210102 

Uszczelka pokrywy 

1 

38 

17-821.0114 , 

Pokrywa akumulatora 

1 


1 ^Do siedzenia z oparciem ruchomym. 
2) Tylko dla WRL. 

.^Oparcie rucbome, 

^Qparcie stale. 

^Tylko na kraj do podstaw K03-5112350* 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 


Zmiana 



Body - benches A07B/A16B 


LAWY PASAZEROW (A07B, A16B) 


136 



Stopien zamiennosci 


1987-05 


68.06 



Poz 

Nr cz^sci 

^- i _ 

Nazwa cz^6ci 

Szt 

\ 

1 

L07-6806010 

'Poduszka lawki krotkiej"^ 

1 


2 

L07-6806103 

Zaczep kpl. 

1 


3 

L07-6806030 

Oparcie lawki krotkiej kpl. 2 ' 1 

1 


3 

L07-6806080 

Oparcie lawki kpl. 3 -* 

2 

19 / 

4 

L07-6806038 

?) 

Wspornik oparcia 

4 

1 Z. 4 

J\ \ 

5 

L07-6806114 

Zaczep 

2 

A \ f 

6 

L07-6806022 

Podpora lawki kpl. 4 ^ 

5 


' 7 

L07-6806110 

Zderzak 4 ^ 

5 


8 

PN-63/M-83002 

Sworzen 12x50/45-Fe 

10 


9 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-3,2x25 5 ^ 

10 

i \ 

10 

L07-6807010 

Poduszka lawki kpl. 2 -* 

1 

29 30 

11 

L07-6807030 

Oparcie lawki kpl. ' 

1 


12 

PN-85/M-82505 

Wkr^t 5xl8-R-K-B-Gh 

16 

-1U . 

13 

L07-6806102 

Nakladka 

1 


14 

L07-6806101 

Plytka mocujgca 

1 


15 

PN-85/M-82505 

Wkrgt 5x25-R-K-B-l$h 6) 

22 


16 

PN-85/M-82105 

Sruba M5xl6-5.8-B-Fe/Zn5c 

2 


17 | 

PN-78/M-82007 

Podkladka 13c-Fe/Zn9c^ 

10 


18 

PN-63/M-83002 

Sworzen 8x25/21,5-Fe/Zn6c 5) 

10 


19 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-2xl6 5 ^ 

10 


20 

PN-78/M-82007 

Podkladka 8,5-Fe/Zn9c 6 ^ 

20 


21 

PN-85/M-82505 ' 

Wkr^t 4x20-R-K-B-Gh 7 ' ) 

42 


22 

PN-78/M-82005 

Podkladka 5,3-Fe/Zn9c 8 ^ 

42 


23 

L07-6806111 

Ci^gno 4 ^ 

5 


24 

L07-68G6107 

Noga 4 ^ 

5 


25 

L07-6806024 

Wspornik podpory kpl. 4 ^ 

5 


26 

L07-6806106 

Ceownik 4 ^ 

5 ; 


27 

L07-6806040 

Slupek lawki kpl. 2 -* 

3 


28 

L07-6806048 

Slupek lawki 2 -* 

2 


29 

PN-85/M-82105 

. Sruba M6x20-5.8-B-Fe/Zn5c 8) 

22 


30 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprgzysta Z6,l-Fe/Fg 8) 

22 


31 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B~Fe/Zn5c 5) 

22 


32 

PN-85/M-82505 

Wkr^t 6x25-R-K-B-Gh 2) 

6 


32 

PN-85/M-825Q5 

Wkr^t 6x20-R-K-B-Gh 3) 

8 


33 

PN-85/M-82105 

Sruba M8xl8-5.8-B-Fe/Zn5c 5) 

10 




1987-05 


68.06 


Poz. 

Nr cz?6ci 

Nazwa czQ^ci 

Szt. 

34 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg^ 

10 

35 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c^ 

10 

36 

PN-79/M-82019 

Podkladka A6,6-Fe/Zn9c^ 

4 

37 

16-6806092 

Wspornik oparcia^ 

4 


^Do samochodu A16B - 2 szt. 

'Tylko do samochodu A07B. 
^Tylko do samochodu A16B. 
4 ^Do samochodu A16B - 4 szt. 
5 ^Do samochodu A16B - 8 szt. 
6) W samochodzie A16B - 18 szt 

7 ^0o samochodu A16B - 32 szt. 
8 ) 

'Ho samochodu A16B - 16 szt. 













Body - hood 


POKRYWY PRZEDNIE KABINY 


(^-25 

^28 


19 17 18 




2,7 13 10 9 


24 2,3 28 25 



26 4 

f 

,-11 



1987-05 


69.01 


Poz. 

Nr cz§6ci 

i 

Nazwa cz^6ci 

Szt. 

1 

17-6901010 

Pokrywa przednia kpl. 

1 

2 

17-6901155 

Uchwyt pancerza 

1 

3 

PN-78/M-82005 

Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 

4 

4 

PN-85/M-82215 

Wkr^t M5xl2-4,8-Fe/Zn5c 

1 

5 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 

, 8 

6 

17-6901020 

Pokrywa 

1 

7 

BN-75/3688-G1 

Przelotka 

1 

8 

17-6901069 

Podpora 

1 

9 

17-6901370 

Ci^gno zamka kpl. 

1 

10 

1.10.139/100.100 

Plytka spr^ysta 

1 

11 

17-6901080 

Zamek kpl. 

1 

12 

PN-85/M-82215 

Wkr^t M4xl2-4.8-B-Fe/Zn5c 

1 

13 . 

642.16.122 

Spr^zyna mocujgca 

5 

14 

17-3903022 

Znak "Zuk" - 

1 

15 

BN-75/36881-01 

Przelotka A12xl 

2 

16 

17-6901220 

Oslona wlotu.powietrza kpl. 

1 

16 

17-6901220-1 

Oslona wlotu powietrza kpl.^ 

1 

17 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Zn9c 

2 

18 

ZN-66/MW-30-5 . 

Nakr^tka M8-Fe/Zn5c 

2 

19 

17-6901269 

Podkladka 

2 

20 

17-6901158 

Uszczelka 

1 

21 

17-6901118 

Spr^2yna zamka 

2 

22 

PN-85/M-82215 

Wkr^t M6xl2-5.8-B-Fe/Zn5c 

4 

23 

PN-63/M-83002 

! Sworzen 6x45/42,5-Fe/Zn5c 

2 

24 

; 17-5100032 

Zawiasa 

2 

25 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-Zn-l^x 10 

2 

26 

17-6901154 

Wspornik ci^gna 

1 . 

27 

17-3903165 . 

Znak fabryczny 

1 

28- 

PN-78/M-82007 

Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 

4 ■ 

29 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Zn9c 

8 

30 

17-6901042-2 

Zatrzask 

1 

■^Dla Grecji. 



Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 
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EUK 


OSLONA SILNIKA DYWANIKI I WYKLADZINA IZOLACYJNA 


KABINY 


Rys 


69. 02 


4C90, S-21 


1991-11 
















Body - cabin soundproofing 


- 90 - 


Oslona silnika, dywaniki i wykladziny izolacyjne kabiny /S-21, 4C90/< 


69.02 









Body - cabin soundproofing 


1 . 

r 2 - 

- 91 - 6S 

-5 . . . . 

>.02 

16. 

09-8302045-2 

Podkladka dywanika gdrna lewa^ 

i 

17. 

09-8302046-2 

Podkladka dywanika dolna - lewa^ 

i 

18. 

09-8302240 

Wykladzina izolacyjna osiony ailnika - tylnej kpl. 

i 

19. 

09-8302111 

Wykladzina izolacyjna iciany bocznej kpl. - prawa 

i 

20. 

17-6901670 

Poszycie pokrowca kpl. 

i 

21. 

17-6901691 

Oslona silnika - kompl. rys* spaw. 

i 

22. 

17-6901658 

Wykladzina i'zolacyjna osiony - cz$4c 6rodkowa 

i 

23. 

17-6901656 

Wykladzina izolacyjna osiony - cz§&6 prawa 

i 

24. 

17-8302020 

Oywanik prawy 

i 

24. 

17-8302020-1 

Dywanik prawy 2 ^ 

i 

25. 

K03-5109020 

Dywanik stopnia 

2 

26. 

09-8302024 

Podkladka dywanika gdrna prawa^ 

1 

27. 

09-8302025 

Podkladka dywanika dolna prawa^ 

1 

28. 

17-8302031 

Dywanik srodkowy kpl. 1 ^ 

1 

28. 

17-8302031-1 

Dywanik srodkowy kpl.^* 2 ^ 

1 

29. 

09-8302033 

Podkladka dywanika 4rodkowego gdrna^ 

1 

30. 

09-8302034 

Podkladka dywanika srodkowego dolna^ 

1 

31. 

K03-5109020 

Dywanik stopnia kpl.^ 

1 

32. 

16-5004053 

Dywanik tylny kabiny ^ 

1 


1/ do podwieszonych pedal6w 1 



5/ do saaochodow A16 1 A161 

2/ druga wersja 

z/ cztjsci nowe i zmienione /L-63H, L-6339/ 

3/ tylko do saaochodow z silnikiora AC90 
4/ do samochodow: AOS, A07, A16 i A161. 


Wycofano tabllc^ 69.04 



Wprowadzenie 


Stopien zamienno£ci 



1987-08 


69.02 




Body - cabin soundproofing 
4C90 


OSLONA SILNIKA, DYWANIKI, 
WYKLADZINA IZOLACYJNA 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 



1987-11 

69.04 

Poz. 

Nr cz^ci 

Nazvia cz^Sci 

Szt. 

1 

09-8302520 

Wykladzina 

sciany czolowej kpl. 

1 

2 

09-8302530 

Wykladzina oslony przedniej 
silnika kpl. 

1 

3 

09-8302525 

Wykladzina 

sciany bocznej lewa 

1 

4 

4169563 

Spinka uszczelkl 

1 

3 

4260696 

Spinka 


28 

6 

17-6901355 

Uszczelka oslony silnika 

1 

7 

PN-06/M-82144 

Nakr<=tka M6-5-B-Fe/Zn5c 

4 

8 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprgzysta Z6,l-Fe/Zn5c 

4 

9 

17-6901426 

Uszczelka oslony 

1 

10 

PN-7 

8/M-82Q05 

Podkladka okrggla 6,4-Fe/Zn9c 

4 

/• 11 

PN-85/M-82105 

Sruba M6xl6-5.8-B-Fe/Zn5c 

4 

12 

17-8302041 

Dywanik lewy kpl. 

1 

13 

09-8302045 

Podkladka dywanowa gorna lewa 

1 

14 

09-8302046 

Podkladka dywanowa dolna lewa 

1 

15 

09-8302535 

Wykladzina oslony tylnej silnika kpl. 

1 

16 

09-8302526 

Wykladzina sciany bocznej prawa 

1 

17 

09-6901321 

Pokrowiec oslony silnika kpl. 

1 

18 

09-6901291 

Oslona silnika 

1 

19 

K02- 

5101049 

Zaczep oslony silnika 

3 

20 

09-6901318 

Wykladzina kolpaka oslony 

1 

21 

PN-76/M-82001 

Zawleczka 

5-Zn-2xl8 

3 

22 

K03- 

5101050 

Przetyczka 


3 

23 

09-6901319 

Wykladzina oslony 

1 

24 

17-8302020 

Dywanik prawy kpl. 

1 

25 

K03- 

5109020 

Dywanik stopnia kpl. 

2 

26 

09-8302024 

Podkladka dywanowa gorna prawa 

1 

27 

09-8302025 

Podkladka dywanowa dolna prawa 

1 

28 

17-8302030 

Dywanik srodkowy kpl. 

1 

29 

09-8302033 

Podkladka dywanowa srodkowa gorna 

1 

30 

09-8302034 

Podkladka dywanowa srodkowa dolna 

1 

31 

09-6901281 

Oslona silnika kpl.^ 

1 

^Sklada 

siq z poz. 4, 6, 

. 17, 18, 20, 

, 23. 
























































Body - windshield and rear window 


- 93 - 


Szyby i uszczelki okien kabiny. 

70.01 


I'oz. 

Nr cz^sci 

Nnzwa cz<jsci 

Szt. 

1. 

K03-5206019-22 

Uszezolko natozna szyby przeduiej 

2 

2. 

PN-86/M-S2144 

Nakrytkn MG-5-Fc/Zn5c 

6 

3. 

PN-82/M-82024 

Podkladku spr^zysto 5,3 I r e/Zii5c 

2 

4. 

17-7001048 

J5rtil>a dwus Ironiia 

2 

5, 

l’N-7 8/M-82007 

J’odkladkn 6,4 I e/Z«9c 

2 

6. 

K03-6106044 

lulojka 

2 

7 . 

17-7001 014 

Szyha okna przcdniogo 

1 

8. 

17-7001034/11 

Szyba nnroztia 

2 

9. 

! 17-7001016-1 

Uszczclkn szvby jirzcduicj kpl. 

1 

10. 

' K03-5603016 

Szybn okna tylnego 

1 

11 . 

» 

K03-5603018-1 

Uszczclka szyby okna tylnego 

1 






Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 



1987-10 


81.01 



'oz. 

Nr cz^Sci 

1 

17-8101500 

2 

17-8101518 

3 

17-8101508 

4 

17-8101510 

5 

17-8101515 

6 

17-8101506 

7 

17-8101612 

8 

PN-85/M-82215 

9. 

PN-77/M-82008 

10 

PN-78/M-82005 

11 

PN-85/M-82105 

12 

PN-86/M-82144 

13 

PN-63/M-74905 

14 

17-8101851 

15 

i7-8101863 

16 

17-8101253 

17 

17-8101850 

18 

17-8101862 

19 

17-8101644 

20 

17-8101646 

21 

17-8101648 

22 

17-8101868 


Nazwa cz^Sci 

Kierownica nadmuchu kpl. 
Obrzpze nadmuchu 
Kierownica nadmuchu 
Przepustnica kpl. 

Os przepustnicy 

Koncowka nadmuchu 

Przewod nadmuchu 

Wkr§t M6xl6-4.8-B-Fe/Zn5c 

Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Fg 

Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 

Sruba M6xl2-5.8-B-Fe/Zn5c 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 

Opaska kpl. B195c 

Wlot powietrza kpl. lewy 

Lgcznik gumowy lewy 

Uszczelka 

Wlot powietrza kpl. prawy 
tgcznik gumowy prawy 
Przewod wlotowy 
Przewod wlotowy prawy 
Przewod wlotowy lewy 
Tuleja gumowa 


Uwaga 

Czgsci poz. 8, 14, 15, 17, 18 i 22 stosowad 
od 1989.01 do kabin dostosowanych do uszczelnio- 
nego wlotu ukladu ogrzewania. 



Body - heating radiators 



1987-05 


81.02 






Poz. 

Nr cz^Sci 

Nazwa cz§6ci 

Szt. 

1, 

17-8101650 

2) 

Nagrzewnica z obudowa prawa kpl. 

1 

1 

17-8101610 

Nagrzewnica z obudowg kpl.^’ 2 ^ 

1 

1 

17-8101651 

Nagrzewnica z obudowg lewa kpl. 2 ^ 

1 

1 

17-8101950 

Nagrzewnica z obudowa prawa kpl. 

1 . 

1 

17-8101951 

Nagrzewnica z obudowa lewa kpl." 5 ^ 

1 

2 

17-8101620 

Obudowa nagrzewnicy cz?s 6 
dolna kpl.^’ 2 ^ 

2 

2 

17-8101630 

Obudowa nagrzewnicy czqsc dolna 

2) 

prawa kpl. 

1 

2 

17-8101631 

Obudowa nagrzewnicy czgsc dolna 

2) 

lewa kpl. 

1 

2 

17-8101930 

Obudowa nagrzewnicy czqst dolna ' 
prawa^ 

1 

2 

17-8101931 

Obudowa nagrzewnicy cz^sc dolna lewa"^ 

1 

3 

GPL-10/III 

Grzejnik 

2 

4 

17-8101582 

Uszczelka grzejnika 

2 

5 

PN-78/M-82005 

Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 

. 8 

6 

PN-85/M-82215 

Wkr?t M6x20-4.8-B-Fe/Zn5c 

8 

7 

17-8101550 

Obudowa nagrzewnicy cz^sc 
gorna kpl.^* 2 ^ 

2 

7 

17-8101560 

Obudowa nagrzewnicy czqisc gorna 

2) 

prawa kpl. 

1 

7 

17-8101561 

Obudowa nagrzewnicy cz^3c gorna 
lewa kpl. 2 ^ 

1 

7 

17-8101860 

Obudowa nagrzewnicy cz^sc gorna 
prawa kpl. 5 ^ 

1 

7 

17-8101861 

Obudowa nagrzewnicy czqsc gorna 
lewa kpl.^ 

1 

0 

PN-85/M-82215 

Wkr?t M4x8-4.8-B-Fe/Zn5c 

6 

9 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z4,l-Fe/Zn9c 

6 

10 

K03-8101163 

Podkladka gumowa^ 

6 

11 

17-8101202 

Wspornik mocowania silnika 

2 

12 

319-000000 

Silnik wentylatora nagrzewnicy 

2 

13 

17-8101204 

Wirnik wentylatora 

2 

14 

PN-77/M-81008 

Podkladka spr^zysta Z4,l-Fe/Fg 

4 




Wprpwadzenie 


Stopiert zamiennoSci 


1987-05 


81.02 



Nr czqSci 

Nazwa cz^Sci 


15 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M4-5-B-Fe/Zn5c 

4 

16 

PN-85/M-82215 

Wkrgt M5xl6-4.8-B-Fe/Zn5c 

4 

17 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprqzysta Z5,l-Fe/Fg. 

4 

18 

17-8101574 

Spr^zyna 

4 

19 

17-8101570 

Przyslona nadmuchu kpl. 

2 

20 

PN-75/M-82151 

Nakrgtka ZM5-4-Fe/Zn5c 

4 

21 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^ysta Z6,l-Fe/Zn9c ' 

8 

22 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 

8 


^Do txopiku. 

^Stosowac do stycznia 1989 r. 

“^Stosowac do uszczelnionego wlotu powietrza ukladu 
ogrzewania - od stycznia 1989 r. 

^Pozycje wycofano od sierpnia 1975 r. 







Body - heating control 



1987-05 


81.03 



Poz. 

Nr cz§6ci 

Nazwa cz^Sci 

Szt. 

1 

17-8101450 

Wspornik ci^gna kpl. 

1 

2 

17-8101400 

Zaw6r wodny kpl. 

1 

« 3 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 

4 

4 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8xl-5-B-Fe/Zn5c 

4 

5 

17-8101452 

Wspornik pancerza ci^gna 

1 

6 

M-9706-1 

Zacisk uchwytu 

1 

7 

PN-85/M-82219 

Wkr§t M6xl6-4.8-B-Fe/Zn5c 

1 

8 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Zn9c 

1 

9 

PN-75/M-82151 

Nakr^tka ZM6-4-Fe/Zn5c 

1 

10 

17-8101360 

Mechanizm sterujgcy kpl. 

1 

11 

PN-82/M-82273 

Wkr$t H3x6-4.8-B-Fe/Zn5c 

1 

12 

642.27.039 

Galka dzwigni 

1 

13 

642.27.043 

Rurka ochronna 

1 

14 

642.27.211 

Podstawa diwigni sterujgcej 

1 

15 

PN-85/M-82215 

Wkr^t M5xl2-4.8-B-Fe/Zn5c 

1 

16 

642.27.034 

Uchwyt pancerza 

1 

17 

642.27.045 

PierScieri zabezpieczajgcy 

1 

18 

17-8101370 

Ci^gno sterowania kpl. 

1 

19 

17-8101372 

Ci^gno sterowania 

1 

20 

17-8101374 

Pancerz ci^gna sterowania 

1 

21 

17-8101376 

Rurka ochronna pancerza 

1 

22 

PN-77/M-82008 

Podkladka sprgiysta Z5,l-Fe/Zn9c 

4 

23 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M5-5-B-Fe/Zn5c 

4 

24 

PN-85/M-82201 

Wkr^t M5x30-Fe/Zn5c 

3 

25 

L07-5005016 

Tulejka 

3 

26 

BN-75/3688-01 

Przelotka A8xl 

1 



Body - heating setup 
4C90 



1987-10 


81.04 


Nr cz$$ci 

Nazwa cz$£ci 

Szt. 

i7-8101500 

Kierownica nadmuchu kpl. 

2 

17-8101518 

Obrzeze nadmuchu 

2 

17-8101508 

Kierownica nadmuchu 

2 

17-8101510 

Przepustnica kpl. 

2 

17-8101515 

0s przepustnicy 

2 

17-8101506 

Koncowka nadmuchu 

2 

17-8101612 

Przewod nadmuchu 

2 

PN-85/M-82215 

Wkr^t M6xl6-4.8-B-Fe/Zn5c 2 ' 1 

8 

PN-77/M-B2008 

Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Fg 

14 

PN-78/M-82005 

Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 

1 14 

PN-85/M-82105 

Sruba M6xl2-5.8-B-Fe/Zn5c 

6 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 

6 

PN-63/M-74905 

Opaska kpl. B195c 

10 

17-8101851 

Wlot powietrza kpl. lewy 2 ^ 

1 

17-8101863 

L^cznik gumowy lewy 2 ' 1 

1 

17-8101868 

2) 

Tuleja gumowa 

2 

17-8101651 

Nagrzewnica z obudowg kpl. lewa^ y 

1 

17-8101951 

Nagrzewnica z obudowg kpl. lewa 2 ' 1 

1 

17-8101253 

Uszczelka 

2 

17-8101648 

Przewod wylotowy lewy 

1 

17-8101850 

Wlot powietrza kpl. prawy 2 ^ 

1 

17-8101862 

Lgcznik gumowy prawy 2 ' 1 

1 

09-8101648 

Przewod wlotowy silnik-zawor 

1 

09-8101645 

Przewod wlotowy lewy 

1 

17-8101650 

Nagrzewnica z obudowq kpl. prawa^ 

1 

17-8101950 

Nagrzewnica z obudowg kpl. prawa 2 ^ 

1 

09-8101644 

Przewod wlotowy prawy 

1 

09-8101646 

Przewod wylotowy prawy 

1 


Stosowac do 1989.01.01. 
Stosowac od 1989.01.01. 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 













































Body - heating control 
4C90 


Zmiana 


MECHANIZM STEROWANIA 
OGRZEWANIEM 



Wprowadzenie 


StopierV zamiennoSci 


Poz 


1987-10 


Nr cz^^ci 


PN-86/M-82144 
PN-77/M-82008 
09-8101377 ' 
09-8101375 
09-8101373 
09-8101371 
642.27.045 
642.27.034 
PN-85/M-82215 
642.27.211 
642.27.043 
642.27.039 
PN-62/M-82273■ 
09-8101360' 
PN-86/M-82144 
PN-77/M-82008 
■PN-85/M-82215 
PN-85/M-82005 
09-8101542 
PN-86/M-82151 
M-9706-01 
09-8101710 
PN-78/M-82007 
PN-85/M-82215 
1,07-5005016 
BN-75/3688-01 
PN-85/M-82105 


81.05 


Nazwa czeSci 


Nakr^tka M5-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta Z5,l-Fe/Fg 
Rurka ochronna 
Pancerz ci^gna 

Ci?gno sterujgce ogrzewaniem 
Ci^gno kpl. 

Pierscieri zabezpieczajgcy 
Uchwyt pancerza 
Wkn-t M5xl2-4.8-B-Fe/Zn5c 
Podstawa dzwigni steruj^cej 
Rurka ochronna 
Galka dzwigni 
Wkr ? t M3x6-5.8-A-Fe/Zn5c 
Mechanizm*sterujgcy kpl. 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Zn9c 
Wkr^t M6xl6-4.8-B-Fe/Zn5c 
Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 
Wspornik 

Nakr^tka ZM6-4-Fe/Zn5c 
Zacisk uchwytu 
Zawor wodny kpl. 

Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 
Wkr^t M5x30-4.8-B-Fe/Zn5c 
Tulejka 

Przelotka A8xl 

Sruba M6xl2-5.8-B-Fe/Zn5c 


Szt 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

1 

2 






































Body - rear-view mirrors 



Poz. 


Nr cz^ci 


1 Z3-00-00L 

1 Z3-00-0OP 

2 22 - 01-00 

3 Z3-02-00 

3 Z3-01-00 


1987-11 


82.01 


Nazwa cz^Sci 


Lusterko zewn^trzne lewe z ramieniem 
Lusterko zewn^trzne prawe z ramieniem 
Lusterko zewn^trzne 
Rami§ kpl. lewe 
Rami$ kpl. prawe 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 













Body ^ sunblinds 


ZASLONY PRZECIWSLONECZNE 


1987-05 


82.02 



Poz. 


Nr cz^sci 


Nazwa cz^^ci 


Szt. 


1 N02-8204110/L 

2 PN-85/M-B2211 

3 N02-8204110/L-6 

4 17-8202012 

3 N02-8204110/L-9 

6 N02-8204110/10 

7 PN-66/M-85021 

8 17-8202010 


Daszek 

Wkr^t M6x20-4.8-B-Fe/Zn5c 
Wspornik 

Uchwyt przyslony 
Spr^zyna 
Podkladka 
Kolek 2h8x.l4 
Przyslona kpl. 


2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieh zamiennoSci 


146 





Wprowadzenie 


5topien zamiennoSci 


1987-05 


82.11 


__-___1---r 


Poz. 

Nr czgsci 

Nazwa czgSci 

Szt. 

1 

P-44.000.00 

Pas bezpieczenstwa D-BP3 PN-75/S-80051 

2 

2 

K03-8211018 

Uchwyt pasa lewy 

2 . 

* 3 

K03-8211019 

Uchwyt pasa prawy 

2 

4 

PN-77/M-82008 

Podktadka sprgzysta Z12,2-Fe/Zn9c 

8 

3 

K03-8211015 

Sruba .specjalna 

4 

6 

17-8211016 

Nakrgtka 7/16” - 20 

4 

7 

17-8211820 

Zaczep pasow bezpieczenstwa 

1 

8 

PN-74/3618-07 

Sruba 7/16”-UNF-2Ax30-Fe/Zn5c 

6 

9 

PN-78/M-82005 

Podkladka 13-Fe/Zn9c 

2 

10 

Z-44.10.03 

Tulejka dystansowa 12/15 

4 

11 

Z.44.10.04 

Tulejka 1 ' 

8 

12 

Z-44.10.05 

Podkladka I 11,2/25 OC 

4 

13 

Z-44.10.06 

Podkladka II 13,2/25 0C 

4 

4- 


UWAGA. Cz^sci poz. 8*13 sg dostarczane w komplecie z pasami 
bezpieczenstwa. 






Body - cabin inner covers 



Zuk 


szystkie odmiany 


POSZYCIA WEWNgTRZNE KABINY 









Body - cabin inner covers 


- 95 - 


Poszycia wewn^trzne kabiny 83.00 


Poz. 

Nr. cz^sci 

Nazwa cz^scl 

szt. 

1. 

2. . 

_ 

mm 

1. 

17-8301049 

3 / 

Poszycle sciany tylnej kabiny kpl. ' 

1 . 

2. 

17-5005019 

Nakladka platu przegrody 

1 

3. 

17-8301018 

Nakladka platu gomego 

1 

4. 

17-830109C 

Poszycie platu gomego sciany tylnej kabiny 

1 

5. 

L05-5S02013 

Obrzeie poszycia platu gomego sciany tylnej 

1 

6 . 

PN-79/H-83106 

V/kr^t do blach A6b3,9x19-Pe/Zn5c 

21 

7. 

17-3301050 

Poszycie wewn^trzne dachu kabiny kpl. 

1 

8. 

17-8301034 

Obrzeze poszycia platu gomego przedniego 

1 

9. 

17-3301033 

Poszycie platu gomego przedniego 

1 

10. 

72-8301170 

Nakladka slupka tylnego kabiny - lewa ' 

i 

10. 

72-8301173 

11 11 ” M - prawa 1 ' 

1 

10. 

16-8301170 

» »' " *' - lewa 2 ^ 

1 

10. 

16-8301173 

" " " " - prawa 7 

1 

10. 

09-8301170 

n •• 11 ii _ iewa 5 / 

1 

10. 

09-8301173 

" " " " - prawa" 57 

1 

11. 

642.32.024 

V/ieszak 

2 

12. 

PN-79/H-83115 

Wkr^t do blach AGb 3,9x19-Fe/Zn5c 

4 

13. 

72-8301177 

Nakladka goma przednia 

2 

14. 

72-8301175 

Nakladka slupka przedniego kabiny 

2 

15. 

17-8301055 

V/ykladzina polki przedniej lewa 

1 

16. 

09-8302110 

Wykladzina sciany bocznej kpl. - lewa 

1 

17. 

09-8302050 

V/ykladzina izolacyjna sciany czolowej 

1 
















Body - cabin inner covers 


-96 - 


1. 

18 


— : __ 

. 17-5000051 


Nakladka 


kpl. 


1*. 


19. 

19. 

19. 

20 . 
20 . 
20 . 
20 . 
21 . 
21 . 
21 . 
22 . 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
28. 

29. 

30. 

31. 


72-8301075 
09-8301075 
16-8301075 
09-8301105 
72-8301 100 
09-8301400 
16-8301100 
72-8301074 
09-8301074 

16- 8301074 

17- 6100133 
17-6100132 
405.602.25.010 
PN-79/M-83104 
5.58.710/2015975 

PN-85/M-82211 
72-61 OOllO 
72—6100111 
PN-82/M-82032 

PN-86/M-82144 

5.56.092/4260696 


Poszycie Sciany tylnej kablny kpl. 
Poszycie sciany tylnej kabiny kpl. 

'• M II || || 


it 

« 

ii 


« •> n ii 

•« 11 II II 

•• •• II II 


II 

II 

II 


II 

II 

II 


II 

II 

II 


II 

II 

II 


•I 

II 

II 


•' 'I H II II 

03Iona uchwytu^/ 

Uchwyt^/ 

OsIona uchwytu ^ 

Wkr^t do blach AGb3,9x13-Fe/Zn5c 


Kieszen drzwi lewych 

Wkr^t M5x20-4.8-B-Fe/Zn5c 
Wykladzina drzwi - kpl. lewa 
Wykladzlna drzwi - kpl. prawa 
Podkladka 4,3-Fe/Zn9c 


Nakr^tka M5-5-B-Fe/Zn5c 


Spinka 


c.d. 83.00 




lewe^ ^ 

lewe^ 

2/ 
lewe ' 

srodkowa ^ 

^rodkowe^ 

srodkowe^ 

srodkowe 2 ^ 

1 / 

prawe • 
prawe*^ 
prawe 2 / 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

18 

1 

2 

1 

1 

14 

6 


2 

2 

2 

Z 


14 





Body - cabin inner covers 


- 97 


c.d. 83.00 


1. 

2. 

__3. . . . 

-2— 

32. 

09-8302240 

Wykladzina oslony tylnej silnika kpl. 

1 

33. 

09-8302230 

Wykladzina oslony przedniej silnika kpl. 

1 

34. i 

17-8301064 

Wykladzina polki przedniej - prawa 

1 

35. 

09-83021H 

V/ykladzina sciany bocznej kpl. - prawa 

1 

36. 

PN-59/M-82030 

Podkladka 5,5-Fe/Zn9c 

6 

37 

1 /45671 /87 

Przycisk moconania 

12 


1 / Tylko samochody A06, A07, A072 i pozaroiczy. 
2/ Tylko dla A16. 

3/ Tylko dla All. 

4/ Tylko dla A06, A07. 

5/ Tylko dla A072. 

6/ Zastqpczo stosowac uchwyt 405.602.25.00. 




Body - body interior 


POSZYCIA WEWN^TRZNE KABINY 


148 



/ / 

/ 22- 

2—> I 

/ 

-3 j / 

20 

16 ~* / 


M-S 

19 - 


18 - 


Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieri zamiennodci 


1987-05 


83.01 


Do samochoddw A11B i A13B. 

Do samochodbw A11B i A13B do tropiku. 
Do samochodu A16B, 

Do samochoddw A06B i A16B - 1 szt. 

Nie stosowab do samochoddw A11B i A13B. 

Do samochodow A06B i A07B - 19 szt.; 
do samochoddw AUB 1 A13B - 14 szt.’ 



Poz. 

Nr cz^dci 

Nazwa cz^Sci 

Szt 


1 

K03-5602012-21 

Poszycie sciany tylnej^ 

1 


1 

16-8301032 

Poszycie sciany tylnej^ 

1 


2 

K03-5602016-1 

Uszczelka poszycia^ 

3 


3 

16-8301033 

Uszczelka poszycia boczna^ 

2 


4 

17-8301024 

Poszycie wewn^trzne dachu kabiny 

1 


4 

17-8301028 

Poszycie wewn^trzne dachu kabiny 2 ^ 

1 


5 

17-8301026 

Obrzeze poszycia wewn^trznego 

1 


6 

17-8301027 

Poszycie wewn^trzne przednie 

1 

-2 

7 

17-8301025 

Blacha masowania iarowki 

1 

-5 

8 

4306118 

Popielniczka kpl. 

,1 


9 

17-5000070 

Obudowa tablicy rozdzielczej kpl. 

1 

-6 

10 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 

2 


11 

PN-77/M-82008 

Podkladka spn^ysta Z6,l-Fe/Zn9c 

2 

-7 

12 

PN-85/M-82219 

Wkr$t M6xl6-4.8-B-Fe/Zn5c 

2 


13 

17-5000051 

Nakladka kpl. 

1 

-8 

14 

17-5000059 

Nakladka polki 

1 

-9 

15 

U.151.300.40 

Wkladka gumowa typu "B" 

1 


16 

PN-59/M-82030 

Podkladka 4,3-Fe/Zn9c 

14 


17 

PN-79/M-83106 

Wkr^t AGb 3,9xl9-Fe/Zn5c 6) 

23 


18 

17-5005019 

Nakladka przegrody^ 

1 


19 

17-8301018 

Nakladka platu gornego^’ ^ 

2 

✓”-10 

20 

L05-5602013 

Obrzeze poszycia'* ^ . 

1 

^11 

21 

L05-5602012 

Poszycie dciany tylnej^ 

1 

/- 12 

22 

L05-5602014 

Uszczelka poszycia'*) 

1 



















Body - body interior 


-99- 

Wykladziny wn^trza nadwozia A078 i A18J? 


83.03 


Poz • 

Nr. czq£c1 

Nazwa Cz^scj. 

s zt • 


A07S 

A18.fi 

1. 

0 

«— m 

3. _ _ 

4. 

5. 

1. 

17-8303180 

Podsufitka kpl. 

1 

1 

2. 

17-8303080 

Poszycie platu goraego - tylne kpl. 

1 

1 

3. 

17-8303156 

Listwa wykladziny 

2 

2 

A, 

17-8303165 

Wykladzina przegrody kablny - cz^sc dolna kpl. 

1 

1 

5. 

17-3303142 

Listwa wykladziny przednia 

1 

1 

6. 

642.32.024 

Wieszak 

1 

3 

7. 

PN-79/M-83115 

Wkr^t do blach AGb3,9x19 - Fe/Zn5c 

2 

6 

8. 

17-8303170 

Wykladzina sciany bocznej cz$sc tylna - prawa 

1 

- 

8. 

17-8303240 

Wykladzina sciany bocznej cz$sc tylna - prawa 

mm 

1 

9. 

17-3303145 

Listwa wykladziny dolna 

2 

2 

10. 

17-8303226 

Listwa dociskowa 

- 

4 

11. 

PN-79/M-83104 

Wkr^t do blach AGb 3,9x19 - Fe/Zn5c 

162 

170 

12. 

17-8303116 

Wykladzina podlogi przednia 

1 

1 

12. 

17-8303212 

Wykladzina podlogi przednia 

- 

1 

13. 

5.14.460/013282 

Popielniczka 

1 

5 

14. 

019872 

Ramka popielniczki 

1 

5 



Body - body interior 


- 100 - 


83 


- J.t„, 

_ l* _ ; 

_ ----- -. 3. 

--j- -- 

5. 

15. 

17-8303143 

Listwa wykladziny przednia lewa 

1 

1 

16. 

72-6303171 

Nakladka goma 

1 

1 

17. 

17-6100133 

OsIona uchwytu 

1 

1 

18. 

17-6100132 

Uchwyt 

1 

1 

19. 

405.602.25.010 

OsIona uchwytu 

2 

2 

20. 

PN-79/M-83104 

Wkr^t do blach AGb 3,9x13 - Fe/2n5c 

2 

2 

21. 

17-8303146 

Listwa wykladziny blotnika 

2 

2 

22. 

PN-79/H-83104 

W kr?t do blach AGb 3,9xl6-Fe/Zn5c 

- 

14 

23. 

17-8303222 

Wykladzina blotnika gorna 

- 

2 

24. 

17-8303227 

Listwa dociskowa 


2 

25. 

17-8303147 

Listwa mocowania wykladziny dolna tylna 

2 

2 

26. 

17-8303169 

Nakladka nadokienna prawa 

1 

1 

27. 

5.56.092/4260696 

Spinka 

9 

9 

28. 

17-8303185 

Podsufitka cz^sc tylna kpl. 

1 

1 

29. 

PN-82/M-82032 

Podkladka 4,3-Fe/Zn5c 

62 

62 

50. 

17-8303178 

Wykladzina narotnika tylnego - goma prawa 

1 

1 

31. 

17-8303152 

Listwa wykladziny naroznika 

2 

2 

32. 

i 

17-8303144 

Listwa wykladziny tylna 

3 

3 

33. ! 

i 

17-8303177 

| 

Wykladzina naroznika tylnego dolna 

2 

2 



Body - body interior 


1.1! 

.-.- 2. ... _ 



_5. 

34. 

17-83003179 

Wykladzina naroinika tylnego goma - lewa 

i 

1 

35. 

17-8303148 

Listwa wykiadziny dolna prawa 

1 

1 

36. 

PN-85/M-92105 

Sruba M6x40-5.8-B-Fe/Zn5c 

6 

6 

37. 

17-8501335 

Listwa 

1 

1 

33. 

PN-79/H-82019 

Podkladka A 6,6-Fe/Zn9c 

6 

6 

39. 

PN-77/Fi-82008 

Podkladka z6,1 

6 

6 

AO. 

BN-67/5028-12 

Gwdzdz 0W.01A1320l-2,0x50-St2 

10 

10 

41. 

17-8303155 

Listwa wykiadziny przednia 

1 

1 

42. 

17-8303122 

Nakladka podlogi przednia 

1 

1 

43. 

17-5303160 

Wykladzina sciany bocznej lewej 

1 

1 

44. 

17-.8303176 

Nakladka nadokienna lewa 

1 

1 

45. 

17-8303223 

Wykladzina blotnika boczna 

- 

2 

46. 

17-8303215 

Listwa dociskowa 

1 

1 

47. 

17-8303225 

Listwa dociskowa 

- 

2 

48. 

17-6303124 

Nakladka podlogi tylna 

2 

2 

49. 

17-8303171 

Wykladzina sciany bocznej - lewej 

1 

- 

49. 

17-8303241 

Wykladzina sciany bocznej - lewej 


1 

50. 

PN-86/K-82144 

Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 

6 

6 

51. 

17-8303149 

Listwa wykiadziny naroznika 

1 

1 

52. 

17-8303117 

Wykladzina podlogi tylna 

1 

1 

52. 

17-8303213 

Wykladzina podlogi tylna 

- 

1 



Body - rear floor 


PODLOGA SKRZYNI LADUNKOWEJ 
(A06B, A07B, A13B) 



Zmiari'a 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 


Poz. Nr cz§6ci 


1987-12 


105-8501009-11 

L03-8501012-12 

17-8301010 

PN-76/M-82406 

PN-86/M-82144 

PN-78/M-82005 

PN-77/M-82008 

L03-8503048 

15- 8503048 
PN-85/M-82207 
PN-86/M-8 2-144 
PN-77/M-82008 
PN-78/M-82005 
PN-72/M-82503' 
L05-8501082 
K03-5107022-1 
PN-79/M-83106 
17-8501069 
17-8501068 
A03-3901033 ' 
A03-3901032 
PN-86/M-82105 
17-8501111 
17-8501112 
17-8501114 
17-8501116 
17-8501119 
17-8501117 
17-8501118 

16- 5004021 
PN-85/M-82207 
PN-72/M-82503 

17- 8501113-1 
17-8206020 
17-8206021 


85.01 


Nazwa cz^6ci 


1) 


Podloga furgonu kpl. 

Podloga skrzynl ladunkowej kpl. 
Podloga^ * ^ 

Sruba M8x70-4.8-Fe/Zn5c 
Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 
PDdkladka 8,4-Fe/Zn9c 2) 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Zn9c 
Okucie tylne podlogl 


Okucie tylne podlogi 


7) 


5) 


Wkr^t M6x4O-4.0-B-Fe/Zn5c 
41 

Nakrgtka M6-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Fg 
Podkladka 6,4-Fe/Zn9c 
Wkr^t 6x40-R-K-II-Gh 
Obrzeze stopnia drzwi 
Pokrywa wziernika 
Wkr^t AGb 3,9xl9-Fe/Zn5c 
Wspornik prawy kpl. 

Wspornik lewy kpl. 

Nakladka oslony 
Oslona kola tylnego 
Sruba M6x20-5.8-B-Fe/Zn5c 
Uszczedka podlogi dluga^ 
Uszczelka podlogi krotka 
Uszczelka podlogi 
Nakladka^ 

Nakladka 
Nakladka slupka 
Nakladka 

Podloga tylna kabiny kpl. 

Wkr^t M6x40-4.8 i -B-Fe/Zn5c 
Wkrgt 6x40-R-K-JI-Gh 
Uszczelka podlogi tylr’ta 
Wspornik lewy kpl. 

Wspornik prawy kpl. 


Szt 


1 

1 

1 

13 

13 

7 

6 

1 

1 

10 

16 

11 

5 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 

6 
1 
2 
1 
4 
4 
1 

1 

4 

2 

2 , 

1 

1 
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Body ^rear floor 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopien zamiennoSci 


1987-12 


85.01 


Poz. 

Nr cz^sci . 

Nazwa cz^6ci 


33 

17-8206030 

Wzmocnienie kpl. 

4 

34 

BN-70/5028-29 

Gwozdz 02.23-20-Stl 

46 

34 

BN-70/5028-13 

Gwozdz 01.03-2x20 DT06 

46 

35 

L05—8501011-1 

Segment I podlogi 

1 

35 

L03-8501011 

Segment I podlogi 

1 

36 

L05-8501012 

Segment II podlogi 

1 

37 

L05-8501013-1 

Segment III podlogi 

1 

; 38 

L05-8501020 

Deska klinowa 

1 

39 

L03-8501014-2 

Poprzeczka podlogi srodkowa 

1 

40 

L03-8501015 

Poprzeczka podlogi tylna^ 

1 

41 

17-8501015 

Poprzeczka podlogi tylna 

1 

42 

j L05-8501016 

Poprzeczka podlogi przednia 

1 


1) Do A13B. 

2) 0o A13B - 4 szt. 

3) Do A13B - 5 szt. 

4) Do A13B - 9 szt. 

5) Do A13B - 2 szt. 

6) 0o A13B - 6 szt. 

7) Do A15C, A151C. 

\ 8 ) 

Tylko na czgsci zamienne. 

Poz. 31-33 tylko dla ZSRR. 

Poz. 39*42 nie pokazane na rysunku. 






Body - rear floor 



REAR FLOOR 
(A06J) 


'N 

1996 

_ ) 



all planks are of 100 mm effective width, except the first one from the left that is 107 mm ; height is 20 mm 



























































Body - rear floor 


REAR FLOOR SUPPORT BARS 
view from under 
(A06J) 




main support bars between the floor and the frame, 35 mm height, 60...67 mm width, full length (1707mm) 
support bar between the floor and the cabin, 20 mm height, 50 mm width 


planks-sets support bars, 20 mm height, 75 mm width - beware X 1 is thinner on the outer side, 
y wheel arches reinforcements support bars, 20 mm height, 90 mm width, 400 mm long, 










































































































































SCIANY BOCZNE SKRZYNI LADUNKOWEJ 

(A13B) _ 



Stopien zamiennosci 


1987-05 


85.02 


Poz. Nr czgSci 

1 L03-8500027 

2 L03-8500029 

3 L03-8500024-1 

4 PN-59/M-82030 

5 PN-85/M-82241 

6 L03-8500026 

7 L03-8502311-1 

7 L03—8502411 

8 PN-86/M-82144 

9 PN-59/M-82030 

10 PN-76/M-82406 

11 PN-76/M-82406 

12 TKS-51 

13 L03-8502310-1 

14 PN-86/M-82144 

15 L03-8502052 

16 L03-8502047 

17 L03-8502082-1 

18 L03-8502051-1 

19 L03-8502084 

20 L03-8502116 

21 L03-8502056 

22 PN-86/M-82144 

23 PN-78/M-82005 

24 PN-77/M-82008 

25 PN-85/M-82242 

26 K03-821203Q 

27 20-3101040-2 

28 L03-8500028 

29 L03-8502083 

30 PN-76/M-82406 

31 L03-8501017 

— 32 L03-8501032 

33 L03-8501031 

34 PN-72/M-82505 


Nazwa czgSci _ 

Slupek tylny lewy 
Podkladka * 

Slupek przedni 
Podkladka 10,5-Fe/Zn9c 
Sruba M10x80-5.6-B-Fe/Zn5c 
Slupek tylny prawy 
Sciana lewa kpl. 

Sciana lewa kpl. 

Nakrgtka M6-5~B-Fe/Zn5c 
Podkladka 6,5-Fe/Zn9c 
Sruba H6x35-4 .8-C-Fe/Zn5c 
Sruba M6x55-4 .8-C-Fe/Zn5c 
Przelotka 
Sciana prawa kpl. 

Nakrgtka M10-5-B-Fe/Zn5c 
Ucho zaczepu 
Pokrowiec lancucha 
tancuch sciany kpl. 

Zapadka zamka 
Naroznik prawy 
Kolek 

Zderzak zamka 
Nakrgtka M8-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka 8,4-Fe/Zn9c 
Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 
Sruba M8x25-5.8-B-Fe/Zn5c 
Zderzak tylny kpl. 

Nakrgtka 

Przekladka sciany 
Naroznik lewy 
Sruba M6x70-4.8-C-Fe/Zn5c 
Blotnik tylny kpl. 

Uszczelka dolna 
Uszczelka gorna 
Wkr^t 4x20-R-K-B-Gh 


Tylko dla CSRS „ 




Body - cargo back wall 


SCIANA TYLNA SKRZYNI LADUNKOWEJ 
. (A13B) 


1987-05 


85.03 



'& m 



fa 




4 —@ 


Nr cz^Sci 

Nazwa cz^Sci 

PN-79/M-83106 

Wkrgt AGb3,9xl3-Fe/Zn5c 

LD3-8503052 

Obrzeze poszycia wewn^trznego 

L03-8503049 

Poszycie wewn^trzne sciany 

L03-8503012 

Sciana tylna skrzyni ladunkowej kpl. 

PN-85/M-82211 

Wkrgt M8x20-4.8-B-Fe/Zn5c 

L03-8503035 

Skrzydlo ruchome zawiasy 

L03-8503013 

Sciana tylna skrzyni ladunkowej kpl. 

17-8503138 

Plat tylny skrzyni ladunkowej 

L03-8503036 

Skrzydlo stale zawiasy 

PN-6-3/M-83002 

Sworzeh 10x65/61~Fe/Fg 

PN-78/M-82005 

Podkladka 10,5-Fe/Zn9c 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-2,5xl6 

PN-85/M-82242 

Sruba M10x25-5.8-B-Fe/Zn5c 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M10-5-B-Fe/Zn5c 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z10,2-Pe/Zn9c 

PN-58/M-82242 

Sruba M8x65-5.8-Fe/Zn5c 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 


UWAGA. Sciana tylna kpl. 
chodach A13B. 


Cpoz. 4) jest stosowana tylko w samo- 


mrs'OJJf) 


Wprowadzenie 


Stopieb zamiennoSci 
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Body - cargo floor 



Zmiana 


Wprowadzenie 


Stopieri zamiennosci 


1987-05 


85.04 


Poz. Nr cz?6ci 


Nazwa cz^^ci 


1 PN-85/M-82207 

2 PN-77/M-82008 

3 PN-86/M-82144 

4 L—11—8501012 

4 16-8501020 

4 Lll—8501014 

4 16-8501025 

5 Lll-8501050 

6 Lll-8501263 

7 L11—8501391 

8 PN-76/M-82406 

9 Lll-8500060 

10 A03-3901033 

11 PN-78/M-82005 

12, PN-85/M-82105 

13 PN-86/M-82144 

14 Lll-8500039 

15 PN-76/M-92406 

16 PN-77/M-B2008 

17 L11-85010C4 

18 L11—8501011 

19 PN-85/M-82505 

20 PN-86/M-82144 

21 PN-77/M-82008 

22 PN-59/M-82030 

23 PN-85/M-82242 

24 PN-76/M-82406 

25 Lll-8501035 


Wkrpt M8x35-4.8-B-Fe/Zn5c 
Podktadka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 
Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c^ 

Podloga skrzyni ladunkowej kpl. 
Podloga skrzyni ladunkowej kpl. 
Podloga skrzyni ladunkowej kpl. 
Podloga skrzyni ladunkowej kpl.^ 
Wspornik skrzyni srodkowej kpl. 
Wspornik skrzyni prawy kpl. 
Wspornik skrzyni lewy kpl. 

Sruba M8x60-4.8-B-Fe/Zn6c 
Fartuch kola tylnego 
Nakladka 

Podktadka 6.4-Fe/Zn9c 
Sruba M6xl6-5-B-Fe/Zn5c 
Nakr^tka M6-5-B-Fe/Zn5c 
Blotnik tylny kpl. 

Sruba M6x35-4.8-Fe/Zn5c 

Podkladka spr^zysta Z6,l-Fe/Zn9c 
2) 4) 

Gniazdo palgkow ’ 

Pokrywa 2 ^’ ^ 

Wkr^t 4x20-HD-B~Ms^ ; ’ 

Nakr^tka M10-5-B-Fe/Zn5c 
Podkladka sprpzysta Z10,2-Fe/Fg 
Podkladka 10,5-Fe/Zn9c 
Sruba M10x25-5.8-B-Fe/Zn5c 

Sruba M8x40-4.8-Fe/Zn5c 
5) 


'Do samochodu A16B. 

samochodzie A16B - 6 szt. 
samochodzie A16B - 12 szt. 

samochodach z palgkami jest dolgczana do wyposazenia . 
samochodzie A16B - 9 szt. 
samochodzie A16B - 39 szt. 
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BodyA11B side walls 



1987-05 


Poz. 

Nr cz^sci 

Nazwa cz^Sci 1 

Szt. 

1 

L11—8502216 

Sciana boczna 

2 

1 

Lll—8502210 

Sciana prawa kpl.^ 

1 

1 

Lll—8502211 

Sciana lewa kpl. 1; 

1 

1 

Lll-8502214 

, i) 9) 

Sciana prawa kpl. ’ 

1 

1 

L11—8502215 

i ^ 2 ^ 

Sciana lewa kpl. ’ 

1 

2 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M8-5-B-Fe/Zn5c 

12 

3 

PN-77/M-82008 

Podkladka spr^zysta Z8,2-Fe/Fg 

12 

4 

L11—8503236 

Zaczep prawy kpl. 

1 

4 

Lll-8503240 

Zaczep prawy 

1 

5 

PN-85/M-82207 

Wkn=t M8x35-4.8-B-Fe/Zn5c 

12 

6 

Lll-8503052-1 

lancuszek zabezpieczajgcy kpl. 

2 

7 | 

30-8401901 

Wkr^t M6 

2 

8 

PN-75/M-82151 

Nakr^tka ZM6-4-Fe/Zn5c 

44 

9 

Lll-8502240 

Zawiasa kpl. 

11 

10 

PN-79/M-83104 

Wkr§t AGb3,9xl9-Fe/Zn5c 

40 ~ 

11 

Lll-8503260 

Zaczep oponczy kpl. 

4 

12 

Lll—8503216 

Sciana tylna 

1 

12 

L11—8503210 

Sciana tylna kpl."^ 

1 

12 

Lll-8503214 

Sciana tylna kpl. 2 ^’ ^ 

1 

13 ' 

Lll-8503248 

tancuch kpl. 

2 

14 

Lll-8502086 

Pokrowiec lancucha 

4 

15 

Lll—8503237 

Zaczep lewy kpl. 

1 

15 

Lll—8503241 

Zaczep lewy 

1 

16 

PN-76/M-82406 

Sruba M6x30-4.8-Fe/Zn5c 

44 

17 

PN-59/M-82030 

Podkladka 8,6-Fe/Zn5c 

8 

18 

Lll-8502250 

Zaczep lancucha 

2 

19 

L11-8502069 

Hak skrzyni ladunkowej lewy kpl. 

2 

20 

Lll-8502265 

Hak sci^ty 

| 4 

21 

PN-76/M-82001 

Zawleczka S-Zn-2xl4 

: ii 

22 

PN-78/H-82005 

Podkladka 8,4-Fe/Zn9c 

n 

23 

PN-63/M-83002 

Sworzen 8x50/44-Fe/Zn5c 

n 

24 

L11-8502068 

Hak prawy kpl. 

2 

25 

Lll-8502264 

Zaczep oponczy 

12 

26 

PN-86/M-82144 

Nakr^tka M10-5-B-Fe/Zn5c 

6 

27 

PN-59/M-82030 

Podkladka 10,5-Fe/Zn9c 

12 




Body - seals shape 
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ZUK 


Nadwozie towos 1 furgoa 

Freight—and—pasaeager carrier and delivery van bodywork 
Aufbau for Last/Personen- and Kofferwagen 
KyaoB rpy30-naccaxHpcKoro hbtomcxSmh * flpyproHa 


T-172/CD 

1982 


300 




1982 








Poezycie wewn$trzne kabiny 
Driver a cab interior panelling 
Fahrerhaus—InnenverkleidunK 
BHyipeHHafi odxBsa KafiHHH 



198 





,Szyby i uazcselki okian kabiny 
Driver a cab window panes and weather strips 
Pensterscheiben und Penatardichtungen for Pabrerhaas 
CTeKJM H 7BXOTHSHU OKOH KA<SXHH 





M77/DGPR 

1982 


Okna bocsae aadwozia. 
Side windows 

Seitliche Scheiben fur Aufbau 
Eokobh® OKHa lysoBa 








362 


T-196/CDGP 

1982 







20200912 


This technical documentation is provided to you for free by http://zukowka.wordpress.com/ in order for you to be able to 
maintain your historical vehicule on the road. 

We consider it to be both educational and contributing to road-safety. 


based on the following catalogs : 

FSC Lublin Zuk 1988 + 1991 update ; 
Andoria 1993 4C90 ; 

Intrall 2005 Lublin 3. 


complete catalogs are available at http://zukowka. wordpress.com 




